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HP Jetdirect プリントサーバーの紹介 


はじめに 


HP Jetdirect プリントサーバーを使用すると、プリンタや他のデバイスを 
直接ネットワークに接続できます。デバイスをネットワークに直接取り付け 
ることによって、使いやすい場所にインストールし、複数のユーザーで共有 
できます。さらに、ネットワークに接続することで、ネットワーク速度でデー 
夕の送受信が可能になります。 

HP Jetdirect 内蔵プリントサーバーは、互換性のある入出力 ( I / O ) スロッ 
卜のある HP プリンタに取り付けられます。 HP Jetdirect 外付けプリント 
サーバーは、プリンタの USB ポートとネットワークとをつないでネット 
ワークへの接続を実現します。 


注記 このマニュアルでは特に指定のない限り、プリントサー 

バーという用語は、プリントサーバーソフトウェアを実 
行中の個別のコンピュータではなく、 HP Jetdirect プリン 
トサーバーを指すものとします。 

ネットワークにワイヤレス接続する場合は、 HP Jetdirect 
ワイヤレスプリントサーバーを使用することで、ネット 
ワークケーブルで接続された Jetdirect プリントサー 
バーと同等の印刷サービスを利用できます。 HP ワイヤレ 
スプリントサーバーの詳細については 付録 B を参照して 
ください。 
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サポートしているプリントサーバー 


このマニュアルで説明されている機能は、指定のバージョンのファームウェ 
アが搭載されている下記の HP Jetdirect プリントサーバーでサポートされ 
ています。 


表 1.1 サボートされている製品 


モデル 

製品番号 

プリンタ 

接続 

ネットワーク 
接続 

ネツトワークプロ 
トコルのサポート 

ファームウェアの 

バージョン 

175 x 

J 6035 C 

USB 1.1 

10/100 TX 

一部* 

M .25 .XX シリーズ*** 

31 Ox 

J 6038 A 

USB 1.1 

10/100 TX 

すべて** 

Q .25. XX シリーズ 

en 3700 

J 7942 A 

USB 2.0 

10/100 TX 

すべて** 

A .25. XX シリーズ 

380 x 

J 6061 A 

USB 1.1 

802.1 1 b 

ワイヤレス 

すべて** 

S .25. XX シリーズ 

200 m 

J 6039 C 

LIO 

スロット 

10/100 TX 

一部* 

P .25 .XX シリーズ *** 

250 m 

J 6042 B 

LIO 

スロット 

10/100 TX 

すべて** 

N .25. XX シリーズ 

280 m 

J 6044 A 

LIO 

スロット 

802.1 1 b 

ワイヤレス 

すべて** 

T .25. XX シリーズ 

610 n 

J 4167 A 

EIO 

スロット 

1クン 
リング 

すべて 

(ただし AppleTalk 
は除く）** 

l _.25. xx シリーズ 

615 n 

J 6057 A 

EIO 

スロット 

10/100 TX 

すべて** 

R .25. XX シリーズ 

620 n 

J 7934 A 

EIO 

スロット 

10/100 TX 

すべて** 

C .25. XX シリーズ 

680 n 

J 6058 A 

EIO 

スロット 

802.1 1 b 

ワイヤレス 

すべて** 

U .25. XX シリーズ 

* 「一部」のサボート対象は、 TCP / IP 、 IPX ダイレクトモード 、 AppleTalk ( EtherTalk ). 
LPD/Windows です。 

** 「すべて」のサボート対象は、 TCP / IP 、 IPX / SPX、AppleTalk ( EtherTalk ). LPR / LPD 、 
Security です。 表 1.2 を参照してください。 

*** アップグレード不可能。 機能をアップグレードするには、更新済みのファームウエアが載せ 
られた新しい製品を購入する必要があります。 


インストールされているファームウェアバージョンは、さまざまな方法で確 
認できます。たとえば 、 HP Jetdirect 構成ページ （ 第 9 章 を 参照 ）、 Telnet 
( 第 3 章 を 参照）、内蔵 Web サーバー （ 第 4 章 を 参照）、ネットワーク管理 
アプリケーションなどを使用できます。ファームウェアの更新については、 
「 ファームウェアのアップグレード I を参照してください。 
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注記 サポート対象のプリントサーバーをアップグレードする 

場合、ファームウェアが X .24.00 より前のバージョンであ 
れば、アップグレードを2回実行する必要があります。ま 
た、プリントサーバーが英語以外の言語で管理ツール（た 
とえば、内蔵 Web サーバー）をサポートするように設定 
する際も、アップグレードが2回必要な場合があります。 


サポートしているネットワークプロトコル 


注記 HPJetdirect ワイヤレスプリントサーバーをお使いの場 

合、この項では、ネットワークへのワイヤレス接続はすで 
に確立されているものとして説明していきます。 


HP Jetdirect プリントサーバーがサポートしているネットワークプロトコ 
ル、およびそれらのプロトコルを使用する一般的なネットワーク印刷環境を 
表 1.2 に示します。 


表 1.2 サポートしているネットワークプロトコル （1/2) 


サポートしてい 
るネットワーク 
プロトコル 

ネットワーク印刷璟境* 

サボー トされる製品 

TCP/IP 

Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP 
(32 ビットおよび 64 ビット）、ダイレクトモード 
NDPS を使用している Novell NetWare 5、6 

UNIX および Linux 、 以下を含む。 

Hewlett-Packard HP-UX、Sun 
Microsystems Solaris (SPARCsystems の 
み ）、 IBM AIX*\ HPMPE-iX**、RedHat 
Unux 、 SuSE Linux 

LPR/LPD (Line Printer Daemon) 

IPP (Internet Printing Protocol) 

FTP (File Transfer Protocol) 

J6035C (175x)*** 
J6038A (31Ox) 

J7942A (en3700) 

J 606 1A(380x) 

J6039C (200m)*** 
J6042B (250m) 

J6044A (280m) 

J4167A (61On) 

J6057A (615n) 

J7934A (620n) 

J6058A (680n) 

* その他のネットワークシステムおよびバージョンについては 、 HP Jetdirect 製品の最新の 
データシートを参照してください。その他のネットワーク環境での操作については、システム 
ベンダまたは HP 販売特約店にご相談ください。 

** これらのネットワークシステムのソフトウェア、マニュアル、およびサボートについては、 
ネットワークシステムベンダにご連絡ください。 

*** Windows IP/IPX Direct Mode 印刷および LPD/Windows をサボートします 。 NetWare は 
サポートされていません。 IPP はサポートされていません。 LPD/UNIX はサポートされていま 
せん。 
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表 1.2 サポートしているネットワークプロトコル （2/2) 


サボートしてい 
るネットワーク 
プロトコル 

ネットワーク印刷璟境 * 

サボートされる製品 

IPX/SPX および 
互換 

Novell NetWare 

Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP 
(32 ビットのみ）、ダイレクトモード 

J6035C (175x)*** 
J6038A (31Ox) 

J7942A (en3700) 

J 606 1A(380x) 

J6039C (200m)*** 
J6042B (250m) 

J6044A (280m) 

J4167A (61On) 

J6057A (615n) 

J7934A (620n) 

J6058A (680n) 

AppleTalk 
(EtherTalk のみ） 

Apple Mac OS 

J6035C (175x) 

J6038A (31Ox) 

J7942A (en3700) 

J 606 1A(380x) 

J6039C (200m) 

J6042B (250m) 

J6044A (280m) 

J6057A (615n) 

J7934A (620n) 

J6058A (680n) 

DLC/LLC 

Microsoft Windows NT** 

Artisoft LANtastic** 

J6038A (31Ox) 

J7942A (en3700) 

J 606 1A(380x) 

J6042B (250m) 

J6044A (280m) 

J4167A (61On) 

J6057A (615n) 

J7934A (620n) 

J6058A (680n) 

* その他のネットワークシステムおよびバージョンについては、 HP Jetdirect 製品の最新の 
データシートを参照してください。その他のネットワーク環境での操作については、システム 
ベンダまたは HP 販売特約店にご相談ください。 

** これらのネットワークシステムのソフトウェア、マニュアル、およびサポートについては、 
ネットワークシステムベンダにご連絡ください。 

*** Windows IP/IPX Direct Mode 印刷および LPD/Windows をサボートします。 NetWare は 
サポートされていません。 IPP はサポートされていません。 LPD/UNIX はサポートされていま 
せん。 
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サポートされているシステム用の HP ネットワーク設定および管理ソフト 
ウェアが本製品に添付されていない場合は、次の HP サポートから入手でき 
ます。 


htip : // www . hp . com / support/net printing 

他のシステムでネットワーク印刷を設定するためのソフトウエアについて 
は、最寄りのシステムベンダにご相談ください。 


セキュリティプロトコル 


SNMP (IP および IPX ) 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、デバイス管理用の 

ネットワーク管理アプリケーションで使用します 。 HP Jetdirect プリント 
サーバーは、 IP および IPX ネットワーク上での SNMP および標準 MIB-II 
(Management Information Base ) オブジェクトをサポートしています 0 


HP Jetdirect 175 x と 200 m プリントサーバーは 、 SNMP vl / v 2 c エージェ 

ントのみをサポートしています。 


フル機能の HP Jetdirect プリントサーバーは SNMPvl / v 2 c エージェント 
と、高度なセキュリティの SNMPv 3 エージェントをサポートしています。 


HTTPS 

多機能 HP Jetdirect プリントサーバーでは、内蔵 Web サーバーと Web ブ 
ラウザの間で暗号化された安全な管理通信を行えるよう 、 HTTPS (Secure 
Hyper Text Transfer Protocol ) がサポートされています。 

価格重視型のプリントサーバー （ たとえば 、 HP Jetdirect 175 x や 200 m ) 
は、 HTTPS をサポートしていません。 
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認証（ワイヤレスプリントサーバー） 


サーバーベースの認証 


HP Jetdirect 802.1 lb ワイヤレスプリントサーバーは 、 IEEE 802 .lx 
Extensible Authentication Protocol ( EAP ) によるネットワークアクセス 
用に、一般的な認証サーバーベースの方法をサポートしています。その方法 
には、次のものがあります。 

• LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) - LEAP と 
は 、 Cisco Systems , Inc . が独自に開発したプロトコルです。このプロト 
コルでは、クライアントとネットワーク認証サーバー間で相互認証を行う 
ためにパスワードを使用します。通信の安全性を確保するため、動的暗号 
化キーが使用されます。 


• PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)-PEAP は、 

ネットワークサーバー認証にデジタル証明書を使用し、クライアント認 
証にパスワードを使用する、相互認証プロトコルです。さらに安全性を高 
めるため、認証交換は TLS (Transport Layer Security ) でカプセル化さ 
れます。通信の安全性を確保するため、動的暗号化キーが使用されます。 

• EAP-MD5 (メッセージダイジェストアルゴリズムを使用した EAP 、 
RFC 1321)- EAP - MD 5 は、 MD 5 暗号化アルゴリズムで保護されたパス 
ワードを使用してクライアントを認証する、一方向の認証プロトコルです。 

• EAP-TLS (TLS を使用した EAP、RFC 2716) - EAP-TLS は、クライ 

アント認証サーバーとネットワーク認証サーバーの両方を認証する、 
X .509 準拠デジタル証明書に基づいた相互認証プロトコルです。通信の安 
全性を確保するため、動的暗号化キーが使用されます。 


• EAP-TTLS (TTLS (Tunneled Transport Layer Security ) を使用した 
EAP )- EAP - TTLS は、次のものをサボートする拡張版 EAP - TLS です。 

■ クライアントおよびサーバーの X .509 準拠デジタル証明書による相互 
認証 

■ 証明書ベースのサーバー認証と、その後にトンネルを使ったパスワー 
ドベースのクライアント認証を行う一方向認証。さらに安全性を高め 
るため、認証交換は TLS (Transport Layer Security ) でカプセル化 
されます。 

TTLS は安全に通信を行うため、動的暗号化キーを使用します。 
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認証サーバーなし 


認証サーバーのない小規模なオフィスネットワーク向けに、 HP Jetdirect 
ワイヤレスプリントサーバーでは事前共有キーを使った Extensible 
Authentication Protocol ( EAP / PSK ) によるネットワーク認証をサポート 
しています。プリントサーバーは、ユーザーが入力したパスフレーズを使用 
して、ネットワークへのアクセスや通信を行うのに使用する事前共有キーを 
生成します。 

EAP/PSK 認証を行うよう設定されている場合、プリントサーバーではワイ 
ヤレス通信を行うのに Wi-Fi Protected Access ( WPA ) 動的暗号化プロトコ 
ルを使用します。 


暗号化 


HP Jetdirect 802.1 lb ワイヤレスプリントサーバーは、静的 WEP (Wired 
Equivalent Privacy ) 暗号化をサポートしています。静的 WEP 暗号化では、 
固定長 (40/64 ビットまたは104/128ビット）のネットワーク WEP キーを 
ネットワーク上の各デバイスで共有します。 

使用しているワイヤレスプリントサーバーのモデルに応じて、次の動的暗 
号化プロトコルがサボートされています。 

• 動的 WEP 

• Wi-Fi Protected Access ( WPA ) 


注記 使用している HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバー 

でサボート対象外である場合、 [ EAP/PSK authentication 
and Robust encryption ] は選択可能な設定オプシヨンと 

して表示されません。 


動的暗号化が使用されている場合、暗号化キーは自動で定期的に変更されま 
す。その結果、たいていの場合、暗号化キーは誰かが解読できるようになる 
前に変更されることになり、セキュリティが向上します。 

動的 WEP 暗号化では、ワイヤレスネットワーク上の各デバイスの暗号化 
キーは指定間隔で失効します。その後、別の暗号化キーに変更されて、再度 
各デバイスに割り当てられます。 


WPA 暗号化は動的 WEP の強化版であり、セキュリティの質が向上してい 
ます。たとえば、新しい暗号化キーは、ネットワーク上の任意のデバイスか 
ら一定量のデータ (10 KB ) が送信されると生成されます。 
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提供されるマニュアル 


以下のマニュアルは、プリントサーバー、または出荷前にプリントサーバー 
が取り付けられているプリンタに添付されています。 


•『Getting Started Guide』、『User Guide 』、 またはそれに相当するプリ 
ンタのマニュアル （ 工場出荷時に HP Jetdirect プリントサーバーがイン 
ストールされたプリンタに添付） 

• 本マニュアル 、 『HP Jetdirect プリントサーバー管理者用ガイド』 

•『HP Jetdirect Setup Guide 』(615 n /620 n プリントサーバーのみ、単体 
で販売されているプリントサーバーに付属の CD - ROM に収録） 

•『HP Jetdirect Wireless Print Server Setup Guides 』(680 n および 380 x 
プリントサーバーのみ、単体で販売されているプリントサーバーに付属） 
•『HP Jetdirect Print Server User's Guides 』（175 x /310 x / en 3700およ 
び 200 m /250 m /280 m プリントサーバー向け、単体で販売されているプ 
リントサーバーに付属の CD - ROM に収録） 


HP サポート 


HP オンラインサポート 

サポートが必要な場合は、次の HPWeb サイトにアクセスしてください。 

http :// www . hp . com / supDort/net printing 

この Web サイトでは 、 HP Jetdirect プリントサーバーに関するご質問を年 
中無休、24時間体制で受け付けています。 


ファームウェアのアップグレード 

Hewlett - Packard では、アップグレード可能なメモリを持つ HP Jetdirect 
プリントサーバーのファームウェアアップグレードをオンラインでダウン 
ロー ドできます (HP Jetdirect 175 x および 200 m 製品はアップグレードで 
きません）。アップグレードは次の Web サイトから入手可能です。 

http : //www . hp . com / go/webj etadmm firmware 
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ファームウェアインストール用ツール 


ファームウェアアップグレードがサボートされている HP Jetdirect プリン 
トサーバーでは、次のファームウェアインストール用ツールのいずれかを 
使用して、ネットワークを介してインストールできます。 


• HP Jetdirect Download Manager ( Windows)。HP Jetdirect Download 
Manager は、次のサイトの HP オンラインサポートからダウンロードで 
きます。 


http :// www . hp . com / go/dlm sw 


• HP Web Jetadmin は、サポートされているシステムであれば利用可能 
です 。 HPWeb Jetadmin の詳細については、次の Web サイトを参照し 
てください。 

http : //www .hp . com / go/webj etadmin / 

• ファームウェアのバージョンが x . 24.00以降であれば、プリントサーバー 
の内蔵 Web サーバーによる、 Web ブラウザを使ってファームウェアを 
アップグレードする機能が利用できます。詳細については、 第 4 章 を 参 
照してください。 

• ファームウェアのバージョンが x . 22.00以降であれば、ファームウェア 
アップグレードのイメージファイルをプリントサーバーに転送するのに 
FTP (File Transfer Protocol ) を使用できます。 FTP セッションを開始 
するには、デバイスの IP アドレスまたはホスト名を使用します。パス 
ワードが設定されている場合、デバイスにログインするためにそのパス 
ワードを入力する必要があります。ユーザーログイン後に、デバイスを 
アップグレードする際の一般的な FTP コマンドを次に示します。 


ftp> bin 

ftp> hash 

ftp> cd /download 

ftp>put くファームウエアイメージのファイル名、フルパス名を指定 > 
ftp>######### く FTP によるダウンロードが完了するまで待機〉 


ftp> bye 
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電話による HP サポート 

充分にトレーニングを積んだ技術者が対応いたします。世界各国/各地域に 
ある HP サポートの最新の電話番号と、利用できるサービスについては、次 
のサイトで確認してください。 

http :// www . np . com / support/support assistance 


注記 米国およびカナダでのフリーダイヤルによるサポートは、 

1-800 -HPINVENT または 1-800-474-6836 までお電話く 

ださい。 


注記 電話料金はお客様のご負担となり、料金は変動する場合が 

あります。現在の料金については、最寄りの電話会社にお 
問い合わせください。 


製品登録 

HP Jetdirect プリントサーバーの登録には、次のサイトの HP Web ページ 
をご使用ください。 

http :// www . hp . com / go/jetdirect register 
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HP ソフトウェアソリューションの概要 


はじめに 

HP では 、 HP Jetdirect を接続したネットワークデバイスの設定あるいは 
管理用にさまざまなソフトウェアソリューションを提供しています。使用し 
ているシステムに最適なソフトウェアがどれかを判断するには、 表 2.1 をお 
役立てください。 


注記 このソリユーシヨンおよび他のソリユーシヨンの詳細につ 

いては、次のサイトの HP オンラインサポートで確認して 
ください。 


http :// www . hp . com / support/nei printing 


表 2.1 ソフトウェアソリューション （1/3) 


動作環境 

機能 

備考 

HP Jetdirect Wireless Setup ウイザード ( Windows ) 

Windows 98、 Me、NT 4.0, 
2000、 XP (32 ビツトのみ）、 
Server 2003 

1台の HP Jetdirect ワイヤレ 
スプリントサーバーをネット 
ワークにワイヤレス接続する 
よう設定する 

(注記：このウィザードでは、 
システムへのプリンタのイン 
ス1ルは行われません。） 

• ワイヤレスコンピュータ 
の CD - ROM から実行 

• IP アドレスの設定が可能 

• ハードディスクから実行 
するインストール可能 
バージョンも提供 

HP Install Network Printer ウイザード ( Windows ) 

Windows 98、 Me、NT 4.0. 
2000、 XP * (ダイレクトモー 
ド IP および IPX)、Server 
2003 

NetWare 4. x 、5. x 、6.0 
( IPX/SPX のみ） 
* WindowsXP 64 ビット版 
では、 IPX / SPX はサボート 
象外 

システム上に1台のネット 
ワークプリンタを、ピアツー 
ピア（ダイレクトモード） EP 
刷あるいはクライアントサー 
バ _( 共有）印刷が行えるよう 
にインストール 

• プリンタのインス!ルは 
簡単。通常はプリンタシス 
テムソフトウエアと統合 

• CD - ROM から実行 

• ハードディスクから実行 
するインストール可能 
バージョンも提供 
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表 2.1 ソフトウェアソリューション （2/3) 


動作璟境 

機能 

備考 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 

HP-UX 10. x -10.20、11 .x 

Solaris 2.6、 7、 8 
(SPARCsystems のみ） 
TCP/IP 

HP Jetdirect に接続されたプ 
リンタを素早く簡単にインス 
卜 _ ル 

• HP Jetdirect CD-ROM lc 
収録、 HP の Web サイト 
からもダウンロード可能 

HP Web Jetadmin 

(サボートされるシステムに 
関する最新情報は HP の Web 
サイトを参照してください。） 

Windows NT 4.0、2000、 

XP Professional、Server 

2003 

HP - UX * 

Solaris * 

Red Hat Linux、SuSE Linux 

NetWare * 

TCP / IP 、 IPX/SPX 

* Windows NT 4.0、 2000、 

XP、Server 2003 上の 

HP Web Jetadmin からの 

キュー作成および周辺機器管 
理をサポート 

HP Jetdirect が接続されたプ 
リントサーバー、標準 IVHB を 
サボートする他社製プリンタ、 
組み込み Web サーバー搭載 
プリンタのリモートのインス 
トール、設定、管理 

アラートおよび消耗品の管理 

HP Jetdirect プリントサー 

バーのリモートファームウエ 
アアップグレード 

リソースの追跡および使用状 
況の分析 

鲁イントラネット上の任意 
の位置で複数台のプリン 
夕を現行のまま管理およ 
びインストールする場合 
に HP が推奨するソリュー 
シヨン 

• ブラウザベースの管理 

Internet Printer Connection ソフトウェア 

Windows NT 4.0、2000 
( Intel ) 

TCP / IP 専用 

注言己 ： Microsoft Internet 
Printing (インターネット印刷） 
ソフトウェアも Windows 

2000に含まれています。 

インターネット経由で、 

Internet Printing Protocol 
( IPP ) を利用できる 

HP Jetdirect に接続されたプ 
リンタに印刷 

• インターネットを介して 
高品質のハードコピー文 
書を安価で配布できるた 
め、ファックス、郵便、翌 
朝配達便 （ 宅配便）のかわ 
りになる 

• HP Jetdirect プリントサー 

バ _( ファームウェアバー 
ジョン X . 20.00以降）が 
必要 

• IPP は、 175 x や200 m な 

どの価格重視型の製品で 
はサボートされていない 
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表 2.1 ソフトウェアソリューション （3/3) 


動作璟境 

機能 

備考 

HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 

NetWare 5. x , 6.0 
( IPX のみ） 

Novell Distributed Print 
Services ( NDPS ) での 
HP Jetdirect 接続プリンタの 
インス1ル、印刷、双方向管 
理が簡単 

IPX を介した HP Jetdirect 接 
続プリンタの自動ディスカバ 
リと NDPS へのインス1ル 
が可能 

• ユーザーライセンスを開放 

• ネットワークトラフィック 
を減らすために SAP を使 
用不可にすることが可能 

• HP Jetdirect ファーム 
ウェアバージョン 

X. 20.00以降が必要 

HP WPS Assistant fMac OS X) 

Mac 〇 SX 10.1.5 以降 

HP Jetdirect ワイヤレスプリ 
ントサーバーをネットワーク 
に接続するように設定 

• HP Jetdirect ワイヤレス 
プリントサーバーには、 
ファームウエアのバージヨ 

ン X. 24.00以降が必要 

• HP Jetdirect CD-ROM で 

配布 

HP LaserJet Utilities for Mac OS 

Mac OS 9. x、X 
(Classic モード） 

HP Jetdirect 接続プリンタの 
設定と管理 
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HP Jetdirect Wireless Setup ウイザード 

HP Wireless Setup ウイザードは、 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサー 
バーをネットワークにワイヤレス接続できるよう設定するソフトウエア 
ユーテイリテイです。 


HP Wireless Setup ウイザードでは、システムへのプリンタのインストール 
は行われません。ワイヤレスネットワーク接続が確立されたら、別の HP プ 
リンタインストールユーティリティを使用するか、あるいはオペレーティ 
ングシステムに標準で付属しているツールを使用して、ネットワークシス 
テムにプリンタをインストールする必要があります。システムにプリンタを 
インストールすると、ネットワーク上の他のプリンタと同じようにそのワイ 
ヤレスプリンタも認識できるはずです。 

HP Wireless Setup ウィザードは、各 HP Jetdirect ワイヤレスプリント 
サーバーに同梱されている CD-ROM に収録されています。このウィザード 
は、 HP Jetdirect プリントサーバーと通信を行うようあらかじめ設定され 
ている、 HP Jetdirect プリントサーバーをサポートしているワイヤレスコ 
ンピュータ上で実行する必要があります。システムディスクから実行する 
バージヨンの HP Wireless Setup ウイザードもあり、次のサイトの HP 才 
ンラインサボートからダウンロー ドできます。 

www . hp . com / go / uiwsw software 


注記 HP Wireless Setup ウイザードはワイヤレスネットワー 

ク接続用のパラメータを設定することを主眼としています 
が、必要であれば（特別な DHCP 要件がある場合やアク 
セスリストによる制限が設けられている場合などに）、こ 
のウイザードを使つて有効な IP アドレスをプリントサー 
バーに前もって設定することもできます。 


必要な条件 

• ワイヤレスコンピュータ、通常はラップトップ PC 

• Microsoft Windows XP (32 ビットのみ ）、 Windows 2000、 
Windows NT 4.0 、Windows 98 、 Windows Me 
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HP Install Network Printer ウイザード 
( Windows ) 


HP Install Network Printer ウイザードは、 TCP / IP 、 IP/SPX ネットワー 

ク上に素早く簡単にプリンタをインストールするためのソフトウェアモ 
ジュールです。このウイザードにより、 TCP / IP ネットワークの IP パラメー 
夕を使用してプリンタを設定したり 、 Novell NetWare IPX / SPX ネットワー 
クの NDS / バインダリオブジェクトでプリンタを設定したりすることができ 
ます。 


HP Install Network Printer ウィザードは、スタンドアロンの 
HP Jetdirect 製品に付属する HP Jetdirect CD - ROM に収録されていま 
す。このウィザードは 、 Jetdirect CD - ROM インタフェースで [インストー 
ル] を選択すると実行されます。このウィザードは CD - ROM から実行しま 
すが、いくつかのファイルが一時的にシステムディスクに保存され、システ 
ム再起動後に削除されます。 

また、通常はこのウィザードの1バージョンがプリンタシステムのインス 
トール用ソフトウェアに統合されており、 HP 製ネットワーク対応プリンタ 
に同梱されている CD - ROM から実行されます。ただし、このバージョンで 
は Novell NetWare ネットワークへのインストールはサポートされていな 
い場合があります。 

システムディスクから実行するバージョンを、次のサイトの HP オンライン 
サポートからダウンロー ドすることもできます。 


http :// www . hp . com / go/inpw sw 


必要な条件 


• Microsoft Windows XP、Windows 2000 、 Windows NT 4.0、 
Windows 98/ Me > Server 2003 

♦ TCP / IP または IPX / SPX ネットワークプロトコル 


• Novell NetWare 4. x 、5. x 、6.0 

♦ Microsoft Windows 98 /NT 4.0/2000 /XP 用 Novell Client ソフト 

ウェア 

♦ キューサーバーモード 

♦ IPX / SPX ネットワークプロトコル 
• 適正なプリンタドライバ 

• HP Jetdirect プリントサーバーによるネットワークへのプリンタ接続 
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HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX には、 HP-UX および Solaris シ 

ステムに対するサポートが備えられています。このソフトウェアを使用する 
ことで、多機能 HP Jetdirect プリントサーバーを介して TCP / IP ネット 
ワークに接続された HP プリンタに診断機能がインストールおよび設定さ 
れ、利用できるようになります。 175 x や 200 m などの価格重視型のプリン 
トサーバーはサポートされていません。 


このソフトウヱアは次の方法で配布されます。 

• HP Jetdirect プリントサーバーに付属する HP Jetdirect CD-ROM 

• ftp . hp . com にある匿名 FTP サイト（ディレクトリ： / pub/networking 
/ software ) 

• 次の URL の HP オンラインサポート 


http :// www . hp . com / support/net printing 

システム要件とインストールに関する情報については、ソフトウェアに付属 
する文書で確認してください。 
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HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin は、標準の Web ブラウザを使うだけでさまざまな HP 
製および他社製印刷デバイスをリモートでインストール、設定、管理できる 
エンタープライズ向け管理ツールです 。 HP Web Jetadmin は、個々のデバ 
イスおよびデバイス群の積極的な管理を行うのに使用できます。 

HP Web Jetadmin では、一般的な管理を行うために Standard Printer 
MIB (Management Information Base ) オブジェクトが搭載されているデバ 
イスをサポートしており、高度な管理機能を実現できるよう 、 HP Jetdirect 
プリントサーバーおよび HP プリンタとの親和性が高められています。 

HP Web Jetadmin を使用するには、ソフトウェアに同梱されているオンラ 
インヘルプおよびマニュアルを参照してください。 


システム要件 

HP Web JetAdmin ソフトウエアは 、 Microsoft Windows NT 4.0 、 Windows 2000、 
Windows XP Professional、Windows Server 2003 、 Red Hat Linux 、 
SuSE Linux システムで実行できます。サポートされているオペレーテイン 
グシステム、クライアント、および互換性のあるブラウザバージョンの詳細 
については、 HP オンラインサポート （ http :// www . hp . com / go / webjetadmin ) 
をご覧ください。 


注記 サボートされているホストサーバーに HP Web JetAdmin 

をインストールすれば、互換性のある Web ブラウザで 
HP Web JetAdmin ホストにアクセスすることにより、ど 
のクライアントからも HP Web JetAdmin にアクセスで 
きます。これにより 、 Novell NetWare などのネットワー 
クでプリンタのインストールや管理ができます。 
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HP Web Jetadmin をインストールする 

HP Web Jetadmin ソフトウエアをインストールするには、ローカルシステ 
ムに対する管理者またはスーパーユーザー （ root ) のアクセス権が必要となり 
ます。 

1. HP オンラインサポート ( http : // www . hp . com / go / webjetadmin /) から 
インストールファイルをダウンロードします。 

2. 画面上の指示に従い 、 HP Web Jetadmin ソフトウェアをインストール 
します。 


注記 HP Web Jetadmin インストールファイルには、インス 

トールについての説明も含まれています。 


インストールを確認し、アクセスできるようにする 

• ブラウザで HP Web Jetadmin にアクセスし、正しくインストールされ 
ていることを確認します。次のような URL を指定して HP Web 
Jetadmin にアクセスしてみてください。 

http :// systemname.domain : port/ 


systemname . domain は Web サーバーのホスト名、 port はインストー 
ル時に割り当てられたポート番号です。デフォルトでは、ポート番号は 

8000です。 

• Web サーバーのホームページに HP Web Jetadmin の URL を指すリン 
クを追加して、ユーザーが HP Web Jetadmin ソフトウェアにアクセス 
できるようにします。例： 

http :// systemname.domain : port/ 


JAWW 


HP ソフトウェアソリューションの概要 24 






デバイスを設定および変更する 


ブラウザで HP Web Jetadmin の URL にアクセスします。 

例： 

http :// systemname . domain : port / 

使用しているプリンタを設定または修正するには、該当するホームページの 
説明に従います。 


注記 systemname . domain を TCP/IP アドレスで置き換える 

こともできます。 


HP Web Jetadmin ソフトウェアを削除する 

Web サーバーの HP Web Jetadmin ソフトウヱアを削除するには、ソフト 
ウェアパッケージに付属しているアンインストールプログラムを使用し 
ます。 
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Internet Printer Connection 
ソフトウェア 


多機能 HP Jetdirect プリントサーバー （ ファームウェアバージョン 
x. 20.00以降）では、 Internet Printing Protocol (IPP) をサポートしていま 
す。 175x や 200m などの価格重視型のプリントサーバーはサポートされて 
いません。 

使用しているシステムで適切なソフトウェアを使用することにより、イン 
ターネットにおける、サポートされている HP Jetdirect 接続プリンタへの 
システムからの IPP 印刷経路を作成できます。 


注記 ネットワーク管理者は受信印刷経路要求に対して受信 

IPP 要求を受け入れるようにファイアウォールを設定す 
る必要があります。ソフトウェアに含まれているセキュリ 
ティ機能は現在のところ限られています。 


インターネット印刷には次の点に対応する機能と利点があります。 

• 高品質で、時間的な要求が厳しい文書を、フルカラーまたは白黒でリモー 
卜から印刷できる。 

• 従来の方法 （FAX、 メール、夜間配送サービスなど）でかかるコストを削 
減して、文書をリモートで印刷できる。 


• 従来の LAN 印刷モデルをインターネット印刷モデルに拡張できる。 


• 印刷ジョブ送信の IPP 要求を、ファイアウォールを通過して外部送信で 
ぎる。 


HP が提供するソフトウェア 

HP Internet Printer Connection ソフトウヱアを使用することにより、 
Windows NT 4.0 および Windows 2000クライアントからインターネット 
印刷を設定できます。 

1. ソフトウェアを入手するには： 

次の HP オンラインサポートから HP Internet Printer Connection ソ 

フトウエアをダウンロー ドします。 

nttp://www.np.com/support/net priming 
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2. このソフトウェアをインストールしてプリンタの印刷経路を設定するに 
は、ソフトウヱアに付属している説明の指示に従ってください。設定に 
必要なプリンタの IP アドレスまたは URL は、ネットワーク管理者に確 
認してください。 


HP ソフトウェアのシステム要件 

• Microsoft Windows NT 4.0 ( Intel ベース ） または Windows 2000が動 

作しているコンピュータ 

• IPP が使用可能な HP Jetdirect プリントサーバー（ファームウェアのリ 
ビジョンは x . 20.00以降でなければなりません） 


HP ソフトウェアでサポートされるプロキシ 


HTTPvl . l 以降をサポートする Web プロキシ（イントラネット印刷では 
不要）。 


Microsoft 提供のソフトウェア 


注記 Windows IPP ソフトウエアのサポートについては Microsoft 

にお問い合わせください。 


Windows 2000/XP に組み込まれているソフトウェア 

Windows 2000/ XP システムでは、 HP 提供のソフトウェアを使用するかわ 
りに 、 Windows 2000/ XP に組み込まれている IPP クライアントソフトウェ 
アを使うことができます 。 HP Jetdirect プリントサーバーでの IPP の実装 
は 、 Windows 2000/ XP の IPP クライアントソフトウェアと互換性があり 
ます。 


Windows 2000 / XP の IPP クライアントソフトウェアを使って 、 HP Jetdirect 

で接続されたインターネットプリンタへの印刷経路を設定するには、次の手 
順を行います。 

1. [プリンタ] フォルダを開きます （[スタート] をクリックし、 [設定]、 
[プリンタ] の順に選択します）。 

2. プリンタの追加ウィザードを実行し （[ プリンタの追加] をダブルクリッ 
クします）、 [次へ] をクリックします。 

3. ネットワークプリンタオプションを選択し、 [次へ] をクリックします。 
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4. [インターネット上のプリンタに接続] を選択し、プリントサーバーの 
URL を次のように入力します。 

http : // iP address [/ ipp / port #] 

ここで、 JP + address は HP Jetdirect プリントサーバーで設定されて 
いる IP アドレスで、 [/ ipp / port #] はプリンタの接続先となる、マルチ 
ポート HP Jetdirect 外付けプリントサーバー上のポート番号を識別す 
るオプションのパラメータ （ portl 、 port 2、 または port 3) です（デフォ 
ルトは / ipp / portl )。 


例： 

http :// 192.160 .45.40 

IP アドレスが192.160 .45.40 である HP Jetdirect 
61 ON /615 N 内蔵プリントサーバーへの IPP 接続 
(「/ ipp / portl 」 が指定されたものとみなされるので、 
この指定は必要ありません）。 

http ://1 92.160.45 .39/ ipp / port 2 

IP アドレス192.160 .45.39 でポート2にプリンタが 
ある HP Jetdirect 外付けプリントサーバーへの IPP 

接続。 


それから [次へ] をクリックしてください。 

5. プリンタドライバをインストールするよう指示するプロンプトが表示 
されます (HP Jetdirect プリントサーバーにはプリンタドライバが含 
まれていないため、システムが自動的にドライバを取得することはでき 
ません）。 [ OK ] をクリックし、プリンタドライバをシステムにインス 
トールして、画面の指示に従います （ ドライバをインストールするには、 
プリンタの CD - ROM が必要です）。 


6. 画面に表示された指示に従って、印刷経路の設定を完了します。 


Windows Me IPP クライアント 

HP Jetdirect プリントサーバーの IPP 実装は Windows Me の IPP クライ 
アントソフトウェアと互換性があります。 IPP クライアントは Windows Me 
CD - ROM の [アドオン] フォルダからインストールできます 。 Windows Me 
の IPP クライアントのインストールと設定については 、 Windows Me 
CD - ROM に付属の説明に従ってください。 


Novell 提供のソフトウェア 


HP Jetdirect プリントサーバーは 、 NetWare 5.1 SP 1 以降で動作する IPP 
との互換性があります。 NetWare クライアントのサポートについては、 
NetWare の技術文書を参照するか、 Novell にお問い合わせください。 
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HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 


IP/IPX Printer Gateway NDPS (Novell Distributed Print Services ) は、 
Hewlett - Packard の協力のもとに、 Novell 社が開発したプリンテイング 
アーキテクチャです。 NDPS を使用することで、ネットワーク印刷の管理を 
単純化し、能率を高めることができます。プリントキュー、プリンタオブ 
ジェクト、プリントサーバーの設定やリンクの作成は必要ありません。管理 
者は NDPS を使用して、サポートされている NetWare 環境下でネットワー 
ク上のプリンタを管理できます。 

HP IP/IPX Printer Gateway は、 Novell の NDPS の相関性および互換性 
を実現するために、 HP が多機能 HP Jetdirect プリントサーバー向けに開 
発した NetWare Loadable Module ( NLM ) です。 175 x や200 m などの価 

格重視型のプリントサーバーはサポートされていません。 

HP Gateway により 、 HP Jetdirect に接続しているプリンタは NDPS 環 
境にシームレスに統合されます 。 HP Gateway を使うと、管理者は統計の表 
示、ゲートウェイの設定、および HP Jetdirect に接続しているプリンタの 
印刷設定ができます。 


機能 

HP Gateway および NDPS の機能と利点は次のとおりです。 

• NetWare 5. X 、 6.0 環境でのプリンタのスマートな検出 
參 IP / IPX を使用したプリンタの自動インストール 

• Novell の NDS および NWAdmin との密接な統合 
• プリンタからのステータス更新 

• 簡単な自動ドライバダウンロード 
參低減した SAP トラフィック 
• 必要な NetWare ユーザーライセンス数の削減 

• NetWare 5. x 、6.0 でのネイテイブな TCP / IP 印刷 
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ソフトウェアを入手するには 


HP IP/IPX Printer Gateway は NDPS の現行のすべてのバージョンに組み 
込まれています 。 Novell NetWare 5. x および 6.0 には NDPS が含まれてい 
ます。最新のソフトウェアバージョンや関連マニュアルを入手する方法は、 
次のとおりです。 

■ http :// www . hp . com / go/hpgate sw に/ソセス1る。 

■ ドライバとソフトウェアのダウンロードする説明を選択して、それに 
従ぅ。 

システム要件と Novell Client サポートは、ソフトウェアに添付のマニユア 
ルを参照してください。 
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HP WPS Assistant (Mac OS X) 


このユーティリティを使用すると 、 Mac OS ネットワークに接続された HP 
Jetdirect ワイヤレスプリントサーバー （ WPS ) の設定を行えます。 

このユーティリティを使用するには 、 HP Jetdirect ワイヤレスプリント 
サーバーが、工場出荷時のデフオルト値に設定されている必要があります。 
設定手順は次のとおりです。 


1. MacOS システム （ バージョン X 10.1 .5 以降）に CD - ROM を揷入します。 


2. [HPJETDIRECT CD - ROM ] アイコンを選択して開きます。 

3. リリースノートがある場合は、その中の更新情報を参照してください。 

4. HP WPS Assistant フォルダを選択して開きます。 

5. HP WPS Assistant ユーティリティを実行して、画面に表示される指示 
に従います。 


注記 Mac OS 9. X や X システムでは、内蔵 Web サーバーを使 

用してネットワーク接続を設定することもできます。 付録 
E を参照してください。 


ワイヤレス接続が作成されたら、他のユーテイリテイ (HP LaserJet Utility 
for Mac OS など）を使用して、プリンタの印刷設定および管理を行う必要 
があります。 
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HP LaserJet Utilities for Mac OS 


HP LaserJet Utilities for Mac OS を使用すると、 AppleTalk ネットワー 
クの HP Jetdirect 接続プリンタを設定および管理できます。この項では、 
HP LaserJet Utilities のソフトウェアインストールと使用方法を説明しま 
す。さらに、セレクタを使用して Mac OS コンピュータで HP プリンタへ 
の印刷ができるように選択、設定を行う方法についても説明します。 


プリンタソフトウェアをインストールする 


使用しているプリンタの CD-ROM に HP LaserJet Utility が収録されてい 
た場合は、プリンタのマニュアルに記載されているインストールについての 
説明を参照した上で次の項に進み、プリンタの設定を行ってください。 


HP Jetdirect CD-ROM から HP Laser Jet Utility をインストールする場合 
は、以下の説明に従ってください。 


注記 HP LaserJet Utility を CD-ROM 以外の場所からインス 

トールする場合のインストール手順については、ソフト 
ウェアに付属している README ファイルを参照してく 
ださい。 


注記 ウイルス自動検出プログラムは、このソフトウエアのインス 

トールの障害になることがあります。このようなプログラム 
が MacOS コンピュータで有効になっている場合は、イン 
ストールを開始する前にプログラムを終了してください。 


1. CD-ROM を CD-ROM ドライブに揷入します。 


2. [ HP インストーラ] ウィンドウで、希望する言語のソフトウェアのイン 
ストール用アイコンをダブルクリックします。 

3. 画面上の指示に従います。 

プリンタドライバの設定の詳細については、プリンタに付属している 
CD-ROM のオンラインマニュアルを参照してください。 
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プリンタを設定する 

HP LaserJet Utility を使うと、プリンタ名や優先ゾーンなどのプリンタ設 
定を Mac OS システム上で設定できます。このユーテイリテイを使用したプ 
リンタの設定は、ネツトワーク管理者のみが行うことをお勧めします。 

プリンタをプリントスプーラで管理する場合は、スプーラがプリンタをキヤ 
プチヤするよう設定する前に、プリンタの名前とゾーンを設定してください。 


HP LaserJet Utility を起動する 


1. プリンタの電源が入っていてオンライン状態であることと、プリント 
サーバーがプリンタとネットワークに接続されていることを確認し、 

[HP LaserJet Utility ] アイコンをダブルクリックします。 

2. プリンタの名前がターゲットプリンタとして表示されない場合は、 [プ 
リンタの選択] をクリックします。 [ターゲットプリンタの選択] ウィ 

ンドウが表示されます。 

■ 必要に応じて、プリンタが所属するゾーンを [ AppleTalk ゾーン]リ 
ストから選択します。プリンタが属しているゾーンは構成ページに表 
示されます。構成ページの印刷の手順については、プリントサーバー 
のハードウェアインストールガイドまたはプリンタのセットアップ 
ガイドを参照してください。 

■ [使用可能なプリンタ] リストからプリンタを選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 


ネットワーク設定を確認する 

現在のネットワーク設定を確認するために、 Jetdirect 構成ページを印刷し 
ます。構成ページをプリンタから印刷していない場合は、使用しているプリ 
ントサーバーのハードウェアインストールガイド、またはプリンタのマ 
ニュアルで印刷手順を参照してください（詳細については、 第9 章 を 参照し 
てください）。プリンタにコントロールパネルがある場合は、コントロール 
パネルに のメッセージが1分以上表示されてからページの印刷を開始 

してください。現在の構成は、構成ページの 「 AppleTalk 」 の欄に示されて 
います。 


注記 ネットワーク上に複数のプリンタが接続されている場合 

は、構成ページを印刷してプリンタの名前とゾーンを識別 
する必要があります。 
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プリンタの名前を変更する 


プリンタには工場出荷時にデフォルトの名前が付けられています。 

ネットワーク上に類似した名前を持つ複数のプリンタが存在するような状態 
を避けるために、 Hewlett - Packard では、プリンタの名前を変更するこ 
とを強くお勧めします。 


注意 プリンタの名前を変更してプリンタにプリントキューを 

設定している場合に、もう一度プリンタ名を変更する場合 
は注意が必要です。プリンタの名前をもう一度変更すると、 
そのプリンタに設定されたキューは機能しなくなります。 


注記 名前の長さは32文字までです。無効な文字を入力すると、 

警告音が鳴ります。無効な文字については 、 HP LaserJet 
Utility に組み込まれているヘルプシステムを参照してく 
ださい。 


プリンタには、たとえば 「 Michael's LaserJet 4000」など任意の名前を付 
けることができます 。 HP LaserJet Utility では、ローカルゾーンだけでな 
く、別のゾーンにあるデバイスの名前を変更することもできます 
(HP LaserJet Utility を使用するのにゾーンを指定する必要はありません)。 

1. スクロール式アイコンリストから [設定] アイコンを選択します。 [設 
定を選択してください：] というダイアログボックスが表示されます。 

2. リストから [プリンタの名前] を選択します。 

3. [編集] をクリックします。 [プリンタ名の設定] ダイアログボックスが 
表示されます。 

4. 新しい名前を入力します。 

5. [ OK ] をクリックします。 


注記 ほかのプリンタと同じ名前を入力すると、アラート用のダ 

イアログボックスが開いて、別の名前を選択するように指 
示します。別の名前を選択するには、手順 4 と 5 を繰り返 
します。 


6. プリンタが EtherTalk ネットワークに接続されている場合は、次項の 
「 ゾーンを選択する I に進みます。 


JAWW 


HP ソフトウェアソリューションの概要34 










7. 終了するには、 [ファイル] メニューから [終了] を選択します。 

同じネットワーク上のほかのユーザーがセレクタを使ってプリンタを選択で 
きるように、各ユーザーに新しいプリンタ名を知らせてください。 


ゾーンを選択する 

HP LaserJet Utility を使うと 、 Phase 2 EtherTalk ネットワーク上のプリ 
ンタ用に優先ゾーンを選択できます。通常、プリンタはルータによって設定 
されているデフォルトゾーンに所属しますが、このユーティリティを使う 
と、プリンタが所属するゾーンを選択することができます。指定できるゾー 
ンは、ネットワークの設定によって限定されます。 HP LaserJet Utility 
では、使用しているネットワーク用に設定されているゾーンのみを選択でき 
ます。 


ゾーンとは、コンピュータ、プリンタ、その他の AppleTalk デバイスなど 
のグループを指します。たとえばゾーン A は建物 A 内のネットワーク上の 
すべてのプリンタを含む、というように、設置場所によって物理的にグルー 
プ分けすることができます。また、会計部門が使用するすべてのプリンタを 
含む、というように、論理的にグループ分けすることもできます。 

1. スクロール式アイコンリストから [設定] アイコンを選択します。 [設 
定を選択してください：] というダイアログボックスが表示されます。 

2. リストの中から [プリンタのゾーン] を選択し、 [編集] をクリックしま 
す。 [ゾーン選択] ダイアログボックスが表示されます。 

3. [ゾーン選択：] リストから優先ネットワークゾーンを選択し、 [ゾーン 
の設定] をクリックします。 

4. 終了するには、 [ファイル] メニューから [終了] を選択します。 


同じネットワーク上のほかのユーザーがセレクタを使ってプリンタを選択で 
きるように、各ユーザーにプリンタの新しいゾーンを知らせてください。 


プリンタを選択する 

1. [ Apple ] メニューの [セレクタ] を選択します。 

2. プリンタ用のアイコンを選択します。セレクタに適切なプリンタアイコ 
ンが表示されない場合、あるいはどのアイコンを選択すればよいか分か 
らない場合は、本章の 「 プリ ンタソフトウェアをインス I ^ールする I を 
参照してください。 
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3. AppleTalk がアクティブでない場合、アラート用のダイアログボックス 
が開きます。 [ OK ] を選択します。 [アクティブ] ボタンがオンになります。 

使用するネットワークが他のネットワークにリンクされている場合は、 
AppleTalk ゾーン リストのダイアログボックスがセレクタの中に表 
示されます。 

4. 必要に応じて、プリンタが所属するゾーンを [ AppleTalk ゾーン] スク 
ロールリストから選択します。 

5. 使用するプリンタの名前をセレクタの右上にあるプリンタ名のリストか 
ら選択します。プリンタの名前がこのリストに表示されていないときに 
は、次の作業が実行済みであることを確認してください。 

■ プリンタの電源が入っていて、オンラインの状態にある。 

■ プリントサーバーがプリンタとネットワークに接続されている。 

■ プリンタケーブルがしっかりと接続されている。 

プリンタにコントロールパネルがある場合は、 メッセージが表示 

されます。詳細については、 第8 章 を 参照してください。 


注記 ダイア〇グボックス内に、現在使用しているプリンタの名 

前しか表示されていない場合でも、そのプリンタを選択す 
る必要があります。 選択したプリンタは、セレクタを使つ 
て別のプリンタを選択するまで有効になります。 


6. セレクタで [設定] または [作成] を選択します。その後、プロンプトが 
表示された場合はプリンタの PostScript Printer Description ファイル 
( PPD ) を選択します。詳細については、オンラインマニュアルを参照し 
てください。 

7. [バックグラウンドプリント] を [入] または [切] に設定します。 

バックグラウンドプリントが[切]になっている場合、プリンタに印刷 
ジョブを送ると、印刷中はステータスメッセージが表示され、ジョブが 
終了してメッセージが消えるまで別の作業はできなくなります。バック 
グラウンド印刷が[入]になっている場合、ステータスメッセージはプ 
リントモニタによって処理され、ジョブの印刷中でも別の作業を継続で 
きます。 

8. セレクタを終了します。 


文書の印刷中にネットワーク上にユーザー名を表示するには 、 Mac OS コン 
ピュータのコントロールパネルで [ 共有設定] を選択し、ユーザー名を入力 
します。 


JAWW 


HP ソフトウェアソリューションの概要36 








設定を確認する 

1. [ファイル]メニューから [ウインドウのプリント] を選択するか、開い 
たウィンドウがない場合は、 [デスクトップのプリント] を選択します。 

[プリント]ダイアログボックスが表示されます。 

2. [プリント] をクリックします。 


プリンタに送ったジョブが印刷されれば、プリンタはネットワークに正 
しく接続されています。プリンタで印刷されない場合は、 第8 章 を 参照 
してください。 
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TCP/IP の概要 


はじめに 


HP Jetdirect プリントサーバーを TCP / IP ネットワーク上で正しく動作さ 
せるには、ネットワークで有効な IP アドレスを指定するなど、 TCP / IP ネッ 
トワーク設定パラメータを正しく設定する必要があります。 TCP / IP ネット 
ワークの概要については、 付録 A を参照してください。 


サーバーベースの TCP / IP 設定および手動の TCP / IP 設定 

工場出荷時のデフオルト状態で電源を入れると 、 HP Jetdirect プリント サー 
バーは BOOTP / TFTP 、 DHCP / TFTP、RARP などのサーバーベースの方 
法で TCP / IP 設定を取得しようとします。 サーバーベースの 方法に ついては 
本章で後述します。 

プリントサーバーは手動で設定することもできます。手動で設定を行うツー 
ルには、 Telnet や Web ブラウザ、プリンタのコントロールパネル、 arp お 
よび ping コマンド（デフオルト IP アドレスが192.0 .0.192 のとき ）、 SNMP 
ベースの管理ソフトウヱアがあります。手動で割り当てられた TCP / IP 設定 
値は電源を切って入れ直してもそのまま保持されます。 

プリントサーバーの TCP / IP 設定は、サーバーベースの設定方法、または手 
動の設定方法を使っていつでも設定し直すことができます。 
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デフオルト IP アドレス 

工場出荷時のデフォルト状態（たとえば工場出荷時やコールドリセット後な 
ど）では 、 HP Jetdirect プリントサーバーには IP アドレスは割り当てられ 
ていません。デフオルト IP アドレスが割り当てられるかどうかはネットワー 
ク環境に依存します。 


デフォルト IP アドレスが割り当てられない場合 

サーバーベースの TCP / IP 設定 （ BOOTP や DHCP など）が正しく行われ 
た場合、デフォルト IP アドレスは割り当てられません。その後プリントサー 
バーの電源を切って入れ直すと、再び同じサーバーベースの方法で IP 設定 
の取得が行われます。この方法による IP 設定の取得に今度は失敗した場合 
( たとえば' BOOTP や DHCP サーバーが使用できなくなっていた場合など）、 
デフォルト IP アドレスは割り当てられません。そしてプリントサーバーは 
いつまでも IP 設定要求を送信し続けます。この動作を変更するには、プリ 
ントサーバーをコールドリセットする必要があります。 

また、ネットワークケーブルが有線プリントサーバーに接続されていない 
場合もデフォルト IP アドレスは割り当てられません。 


デフォルト IP アドレスが割り当てられる場合 

工場出荷時のデフォルトの方法に失敗した場合、またはサーバーベースの方 
法 （ BOOTP や DHCP など）を使用するように管理者が設定し直していて、 
その方法が失敗した場合は、デフォルト IP アドレスが割り当てられます。 

デフォルトの IP アドレスが割り当てられる場合、そのアドレスはプリント 
サーバーが接続されているネットワークによって決まります。プリントサー 
バーはネットワーク上のブロー ドキャストパケットを検出し、適切なデフォ 
ルト IP 設定を決定します。 

• 標準ベースの IP アドレスが自動的に割り当てられる小規模の非公開ネッ 
トワークの場合、プリントサーバーにはリンクローカルアドレッシング 
によって一意の IP アドレスが割り当てられます。リンクローカルアド 
レッシングは Auto IP として参照されます。割り当てられる IP アドレ 
スは169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲 （ 一般に 169.254/16 と表 
記される）で、割り当てられるアドレスは有効となるはずです。ただし 
この IP アドレスは、必要に応じて、サポートされている TCP / IP 設定 
ツールを使用してネットワークに合わせてさらに変更できます。 

リンクローカルアドレスによるサブネット化は行われません。サブネッ 
トマスクは255.255 .0.0 で、変更することはできません。 
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リンクローカルアドレスはローカルリンクの外部へルーテイングされ 
ないため、インターネット接続は利用できません。デフォルトゲート 
ウェイアドレスもリンクローカルアドレスと同じです。 


アドレスの重複が検出された場合、 HP Jetdirect プリントサーバーは 
自動的にアドレスを割り当て直します。その際、必要に応じて標準のリ 
ンクローカルアドレッシング方法に従います。 

• 大規模な IP ネットワークやエンタープライズ IP ネットワークでは、サ 
ポートされている TCP/IP 設定ツールで有効なアドレスが設定し直され 
るまで、一時アドレス192.0 .0.192 が割り当てられます。このアドレス 
は Legacy Default IP として参照されます。 

• 混合環境ネットワークでは、プリントサーバーが自身に割り当てるデ 
フォルト IP アドレスは169.254/16と192.0 .0.192 のどちらかになり 
ます。この場合、 Jetdirect 構成ページを参照して、適切なデフォルト 
IP アドレスが割り当てられていることを確認してください。 

プリントサーバーに対して設定されている IP アドレスは、プリントサー 

バーの Jetdirect 構成ページで確認することができます。 第9 章 を 参照して 

ください。 


デフオルト IP アドレスの設定オプション 


Default IP パラメータ 


プリントサーバーの Default IP 設定パラメータは、デフォルト IP アドレ 
スの割り当て方法を制御します。 

プリントサーバーが工場出荷時のデフォルト状態のときは、このパラメータ 
は定義されていません。プリントサーバーに最初からデフォルト IP アドレ 
ス（リンクローカルアドレスまたは IP アドレス192.0 .0.192) が設定されて 
いる場合、 Default IP パラメータには Auto IP または Legacy Default IP 
のどちらか該当する方が割り当てられます。 TCP/IP の再設定の際（たとえ 
ば' BOOTP/DHCP を使用するよう手動で設定されたとき ） に、プリントサー 
バーでネットワークから IP アドレスを取得できない場合に、このパラメー 
夕設定により、使用する IP アドレスが決定されます。 

Default IP パラメータは、 Telnet や Web ブラウザ、 SNMP 管理アプリケー 
シヨンなど、サポートされている設定ツールを使つて変更できます。 
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DHCP リクエストの有効/無効 

デフォルト IP アドレスが割り当てられると、 DHCP リクエストを定期的に 
送信するかしないかを選択できます。 DHCP リクエストは、ネットワーク上 
の DHCP サーバーから IP 設定を取得するのに使用されます。デフォルトで 
は、このパラメータは有効になっており、 DHCP リクエストの送信が可能に 
なっています。しかし、このパラメータは Telnet や Web ブラウザ 、 SNMP 
管理アプリケーションといった、サポートされている設定ツールを使って無 
効にすることもできます。 

HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバー 最初に電源を入れると、 
ネットワークに接続されていない、工場出荷時のデフォルト状態のワイヤレ 
スプリントサーバーは、自身に対してリンクローカル IP アドレスを割り当 
てます。 DHCP サーバーベースのネットワークへの接続が確立されると、プ 
リントサーバーの DHCP リクエストがデフオルトで有効になるため、 IP ア 
ドレスは設定し直されます。 


ワイヤレスおよび有線のプリントサーバーのデフォルト IP 

有線プリントサーバーとワイヤレスプリントサーバーでは、デフォルトの 
IP 設定結果が異なる場合があります。 

• 電源を入れると、工場出荷時のデフォルトの有線プリントサーバーは 
BOOTP 、 DHCP 、 RARP を系統的に使用して IP 設定を取得します。 
設定の取得に要する時間は最大2分です。設定に失敗すると、前述のと 
おりにデフォルト IP アドレスが割り当てられます。 

參工場出荷時のデフォルトのワイヤレスプリントサーバーの場合は、ネッ 
トワークとの通信を行う前にまずネットワーク接続を設定する必要があ 
ります。このため、ネットワークからの IP 設定の取得に要する時間は 
約4秒に限定されます。この時間に、 BOOTP リクエストが1回発信さ 
れ、ブロードキャストパケットが検出されます 。 Ad Hoc ネットワーク 
上では BOOTP サーバーからの応答は期待できず、検出されるブロード 
キャストパケットの数はごくわずかとなるため、リンクローカルアド 
レッシングを使用したデフォルト IP 設定が行われます。 

ただし、 DHCP リクエストの送信はデフォルトで有効となっているた 
め、ワイヤレスプリントサーバーが DHCP ネットワークに接続された 
後に、 IP 設定を変更できます。 

工場出荷時のデフォルトのプリントサーバーと最初の通信を行うのに特定 
のデフォルト IP アドレスを必要とする設定ツールは、その設定を変更しな 
いと使用できない場合があります。プリントサーバーのデフォルト IP アド 
レスの設定については、 Jetdirect 構成ページを参照してください。 


JAWW 


TCP / IP の概要41 




TCP/IP 設定ツール 

プリンタおよびオペレーティングシステムに応じて、次のような方法で、 
ネットワークに合つた有効な TCP / IP パラメータを HP Jetdirect プリント 
サーバーに対して設定できます。 

• ソフトウェアを使用する。 プリンタのインストール用ソフトウェアを使用 
するか、システムでサポートされていれば HP Jetdirect プリントサー 
バーのインストール用ソフトウェアを使用できます。詳細については、 第 
2章 「 HP ソフトウェアソリューションの概要 I を参照してください。 

ワイヤレス接続が確立される前にワイヤレスプリントサーバーに有効 
な IP アドレスを設定するには 、 HP Jetdirect Wireless Setup ウイザー 
ド （ Windows ) または内蔵 Web サーバーを使用します。プリンタのイン 
ストール用ソフトウェアは、ネットワークに接続されているプリンタの 
IP 設定にのみ使用できます。 

• BOOTP / TFTP 。 プリンタがオンになるたびに 、 BOOTP (Bootstrap 
Protocol ) および TFTP (Trivial File Transfer Protocol ) を使用して 
ネットワーク上のサーバーからデータをダウンロードできます。詳細に 
ついては、 「 BOOTP / TFTP の使用 I を参照してください。 

BOOTP デーモンの bootpd が、プリンタからアクセス可能な BOOTP 
サーバー上で動作している必要があります 


• DHCP / TFTP 。 Dynamic Host Configuration Protocol ( DHCP ) を使 
用できます。このプロトコルは、 HP - UX 、 Solaris、Red Hat Linux 、 
SuSE Linux、Windows NT / 2000 / XP 、 NetWare、Mac OS の各シス 

テムでサポートされています（お使いのサーバーオペレーティングシス 
テムで DHCP がサポートされているかについては、各ネットワークオ 
ペレーティングシステムのマニュアルを参照してください）。詳細につ 
いては、 「 DHCP の使用 I を参照してください。 


注記 Linux および UNIX システムの場合：詳細については、 

bootpd の man ページを参照してください。 

HP - UX システムの場合、サンプルの DHCP 設定フアイ 
ル （ dhcptab ) が / etc デイレクトリに用意されています。 

HP - UX では現在のところ、 DHCP にダイナミック DNS 
(Dynamic Domain Name Services : DDNS ) が実装され 
ていないため、すべてのプリントサーバーのリース期間を 
[無制限]に設定することをお勧めします。ダイナミック 
DNS が提供されるまでは、このように設定することでプ 
リントサーバーの IP アドレスを静的アドレスにしておく 
ことができます。 
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• RARP 。 ネットワーク上のサーバーで RARP (Reverse Address 
Resolution Protocol ) を使用して、プリントサーバーからの RARP リ 
クエストに応えて IP アドレスを割り当てることができます。 RARP を 
使った方法では IP アドレスの設定のみが可能です。詳細については、 
「 RARP の使用 I を参照してください。 

• arp および ping コマンド。 （一般的なデフォルト IP アドレス 
192.0 .0.192 が設定されているプリントサーバーのみ）システムから 
arp および ping コマンドを使用できます。詳細については、 「 arp お 
よび ping •コマンド I を参照してください。 

• Telnet 。 Telnet を使用して設定パラメータをセットできます。設定パ 
ラメータをセットするには、デフォルトの IP アドレスを使用してシス 
テムから HP Jetdirect プリントサーバーへの Telnet 接続を確立しま 
す。いったん設定したら、電源を切って入れ直してもプリントサーバー 
の設定はそのまま保存されます。詳細については、 「 Telnet の使用 I を 
参照してください。 

• 内蔵 Web サーバー。 HP Jetdirect プリント サーバー 上の内蔵 Web 
サーバーを ブラウズして設定 パラメータをセッ トできます。詳細に つい 
ては、 第4 章 を 参照してください。 

• プリンタのコント〇 — ルパネル。 （ Jetdirect 内蔵プリントサーバーのみ） 
プリンタのコントロールパネルのキーを使用して設定データを手動で 
入力できます。コントロールパネルを使う方法では、ごく一部の設定パ 
ラメータ （ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ 
アドレス、アイドルタイムアウト）しか設定できません。そのため、コ 
ントロールパネルを使用する設定方法は、トラブルシューティングのと 
き、あるいは簡単にインストールを行う場合にのみ使用することをお勧 
めします。コントロールパネルを使用して設定を行った場合は、電源を 
切って入れ直してもプリントサーバーの設定はそのまま保存されます。 
詳細については、 「 プリンタのコントロールパネルの使用 I を参照して 
ください。 
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BOOTP/TFTP の使用 


注記 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーをお使いの場 

合、この項では、ネットワークへのワイヤレス接続はすで 
に確立しているものとして説明していきます。 


BOOTP (Bootstrap Protocol ) および TFTP (Trivial File Transfer 
Protocol ) を使用すると 、 HP Jetdirect プリントサーバーを TCP / IP ネッ 
トワーク上で動作するよう自動的に設定できます。プリントサーバーの電源 
がオンになると、 Jetdirect プリントサーバーはネットワークに対して 
BOOTP リクエストメッセージを送信します。ネットワーク上にある正しく 
設定された BOOTP サーバーはそれに対し、 Jetdirect プリントサーバー 
の基本的なネットワーク設定データが格納されたメッセージを返します。こ 
の BOOTP サーバーからの応答には、そのプリントサーバーの他の設定デー 
夕が格納されたファイルを示す情報を含めることもできます。 Jetdirect プ 
リントサーバーはこのファイルを TFTP を使用してダウンロードします。こ 
の TFTP 設定ファイルは BOOTP サーバーにあるか、あるいは別個の TFTP 
サーバーにあります。 

BOOTP / TFTP サーバーには、一般的には UNIX あるいは Linux システム 
が使われます。しかし Windows NT /2000 および NetWare サーバーでも 
BOOTP リクエストに応答できます 。 Windows NT /2000 サーバーの設定は 
Microsoft DHCP サービスを使用して行います （ 「 DHCP の使用 1を参照し 
てください）。ただし 、 Windows NT /2000 システムで TFTP を使用するに 
はサードパーティ製ソフトウェアが必要となる場合があります 。 NetWare 
BOOTP サーバーをセツトアップ方法については、 NetWare のマニュアル 
を参照してください。 


注記 Jetdirect プリント サーバーと BOOTP/DHCP サーバー 

が別個のサブネット上にある場合 （ サブネット間での 
BOOTP リクエストの転送を可能にする）、 「 BOOTP リ 
レー」機能がルーティングデバイスでサポートされていな 
いと IP パラメータの設定に失敗する可能性があります。 
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BOOTP / TFTP を使用する利点 

BOOTP/TFTP を使用して設定データをダウンロードすることには次のよう 
な利点があります。 

• HP Jetdirect プリントサーバーの高度な設定が可能。プリンタのコン 
トロールパネルを使用するといった他の設定方法では、パラメータを選 
択することしかできません。 

• 設定の管理が簡単。この方法では、ネットワーク全体のネットワーク設 
定パラメータを1箇所に格納しておくことが可能です。 

• HP Jetdirect プリントサーバーの設定が簡単。プリントサーバーの電 
源がオンになるたびに完全なネットワーク設定が自動的にダウンロード 
されます。 


注記 BOOTP の動作は DHCP の動作に類似していますが、電 

源を切って入れ直した場合でも返される IP パラメータは 
変わらない点が異なります。 DHCP では IP 設定パラメー 
夕はリースされるため、リース時間が過ぎると変更される 
ことがあります。 


工場出荷時の状態のままで電源を入れると、 HP Jetdirect プリントサー 
バーはいくつかの動的な方法で自身の設定を自動的に行おうと試みます。そ 
の方法の1つが BOOTP です。 


UNIX 上の BOOTP/TFTP 


このセクションでは、 UNIX サーバー上で BOOTP (Bootstrap Protocol ) お 
よび TFTP (Trivial File Transfer Protocol ) サービスを使用してプリント 
サーバーを設定する方法について説明します。 BOOTP および TFTP は、 
サーバーから HP Jetdirect プリントサーバーへと、ネットワークを介して 
ネットワーク設定データをダウンロー ドするのに使用します。 


Network Information Service ( NIS ) を使用するシステム 


システムで NIS を使用している場合、 BOOTP による設定手順を実行する前 
に、 BOOTP サービスを使って NIS マップを再ビルドする必要が生じる場合 
があります。この点についてはシステムのマニュアルを参照してください。 
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BOOTP サーバーの設定 


HP Jetdirect プリントサーバーが自身の設定データをネットワークを介し 
て取得できるようにするには、 BOOTP / TFTP サーバーに適切な設定ファイ 
ルがセットアップされている必要があります。プリントサーバーでは、 
BOOTP サーバー上にある /etc/bootptab ファイル内のエントリを取得 
するのには BOOTP を使用し、 TFTP サーバー上の設定ファイルから追加設 
定情報を取得するのには TFTP を使用します。 

HP Jetdirect プリントサーバーの電源がオンになると、 Jetdirect プリント 
サーバーは自分の MAC (ハードウェア）アドレスが格納された BOOTP リ 
クエストをブロードキヤストします。 BOOTP サーバーデーモンはその 
MAC アドレスに該当するものがないかどうか /etc/bootptab ファイルを 
検索します。そして見つかれば、該当する設定データを BOOTP 応答として 
Jetdirect プリントサーバーに送信します。そのため、 /etc/bootptab ファ 
イル内のこの設定データは正しく入力されている必要があります。このファ 
イルのエントリの説明については、 rbootptab ファイルのエントリ I を参照 
してください。 

BOOTP 応答には高度な設定パラメータが格納された設定ファイルの名前を 
含めることもできます。そのようなファイルが見つかると 、 HP Jetdirect プ 
リントサーバーでは TFTP を使用してそのファイルをダウンロードし、そ 
のパラメータで自身を設定します。このファイルのエントリの説明について 
は、 「 TFTP 設定ファイルのエントリ I を参照してください。 TFTP による 
設定パラメータの取得機能はオプションです。 


注記 BOOTP サーバーは、そのサーバーが管理するプリンタと 

同じサブネットに配置するようお勧めします。 BOOTP ブ 

〇—ドキャストパケットは、ルータであらかじめ設定して 
おいた場合を除き、ルータでは転送されません。 
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bootptab フアイルのェントリ 


HP Jetdirect プリントサーバーで使用される /etc/bootptab ファイルの 
エントリの例を次に示します。 

picasso :\ 

: hn :\ 

: ht = ether :\ 

: vm = rfc 1048:\ 

: ha =0001 E 6123456:\ 

: ip =192.168.40.39:\ 

: sm =255.255.255.0:\ 

: gw =192.168.40.1 :\ 

: lg =192.168.40.3:\ 

: T 144=" pnp / picasso . cfg ": 

設定データには、各種の HP Jetdirect パラメータとその設定を識別できる 
よう「タグ」が含まれている点に注意してください 。 HP Jetdirect プリント 
サーバー （ ファームウヱアのバージョン x . 24.00以降）でサポートされてい 
るエントリとタグの一覧を 表 3.1 に示します。 


表 3.1 B 00 TP / DHCP ブートファイルでサボートされているタグ （1/4) 


項目 

RFC 2132 
オプション 

説明 

nodename 


周辺機器名。この名前で、特定の周辺機器のパラメーター覧がど 
こから始まるかを識別します。 nodename はエントリの最初の 
フイールドでなければなりません （ 前述の例では、 r / oder / aATie は 
「 picasso 」 です）。 

ht 


ハードウエアタイプを示すタグ 。 HP Jetdirect プリントサー 
バーの場合、このタグは ether ( Ethernet の場合）あるいは 
token ( 1クンリングの場合）に設定します。このタグは ha 
タグよリ前になければなりません。 

vm 

- 

B00TP レポートのフォーマットタグ （必須）。 このパラメータ 
は rfc1048 に設定してください。 

ha 


ハードウエアアドレスタグ。ハードウエア （ MAC ) アドレスと 
は 、 HP Jetdirect プリントサーパーのリンクレベルのアドレス、 
つまりステーションアドレスのことです。このアドレスは 
HP Jetdirect 構成ページに HARDWARE ADDRESS として記 
載されています。外付け HP Jetdirect プリントサーバーでは、 
プリントサーバーに貼付されているラベルに印刷されています。 

ip 

- 

IP アドレスタグ（必須）。このアドレスは HP Jetdirect プリン 
トサーバーの IP アドレスになります。 
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表 3.1 BOOTP / DHCP ブートファイルでサポートされているタグ （2/4) 


項目 

RFC 2132 
オプション 

説明 

sm 

1 

サブネットマスクタグ。サブネットマスクは、ネットワーク/ 
サブネットワーク番号およびホストアドレスを指定する、 IP ア 
ドレスの一部分を HPJetdirect プリントサーバーで識別するの 
に使用されます。 

gw 

3 

ゲートウェイ IP アドレスタグ。このアドレスは 、 HPJetdirect 
プリントサーバーが他のサブネットと通信するのに使用するデ 
フオルトのゲートウェイ（ルータ）の IP アドレスを示します。 

ds 

6 

DNS (Domain Name System ) サーパーの IP アドレスタグ。 
ネームサーバーを1つだけ指定可能です。 

■g 

7 

syslog サーバーの IP アドレスタグ。ここで指定されたサーバー 
に HP Jetdirect プリントサーバーから syslog メッセージが送 
信されます。詳細については、 付録 A を参照してください。 

hn 

12 

ホスト名タグ。このタグには値は指定しませんが、このタグを入 
れることで、 BOOTP デーモンによって HP Jetdirect プリント 
サーバーにホスト名がダウンロードされます。ホスト名は 
Jetdirect 構成ページ上に表示されるか、ネットワークアプリ 
ケーシヨンによる SNMP sysName リク エス トで返されます。 

dn 

15 

ドメイン名タグ 。 HP Jetdirect プリントサーバーのドメイン名 
を ( support . hp . com のように）指定します 。 FQDN (Fully 
Qualified Domain Name ) ではないため、 （ printer "! . support . 
hp . com のように）ホスト名を含めることはしないでください。 

ef 

18 

TFTP 設定ファイルの相対パス名を指定する拡張ファイルタグ。 

注記：このタグは、この後で説明されているベンダ特定タグ 
T 144 に類似しています。 

na 

44 

NetBIOS - over - TCP/IP Name Server ( NBNS ) の IP アドレス 
を指定するタグ。プライマリサーバーおよびセカンダリサー 
バーを、優先順に指定できます。 

lease-time 

51 

DHCP IP アドレスのリース時間（秒）。 

tr 

58 

DHCP のリース更新時間を （ 秒単位で）指定する 、 DHCP T 1 夕 
ィムアゥト 。 

tv 

59 

DHCP のリース再バインド時間を （ 秒単位で）指定する 、 DHCP 
T 2 タイムアウト。 
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表 3.1 BOOTP / DHCP ブートファイルでサポートされているタグ （3/4) 


項目 

RFC 2132 
オプション 

説明 

T69 

69 

優先使用する電子メール送信用 SMTP (Simple Mail Transport 
Protocol ) サーバーの IP アドレス （16 進）。この機能をサポート 
しているスキャンデバイスで使用します。 

T144 


TFTP 設定ファイルの相対パスを指定する HP 独自のタグ。パス 
名が長いと途中で途切れてしまうことがあります。パス名は 
(" pathname " のように ）ダブルクォーテーションマークで囲ん 
で指定する必要があります。ファイルフォーマット情報につい 
ては、 「 TFTP 設定ファイルのエントリ 1を参昭してください。 

注記：標準 BOOTP オプション18 ( 拡張ファイルパス）でも、 
標準タグ （ ef ) を使って TFTP 設定ファイルの相対パス名を指定 
できます。 

T145 


アイドルタイムアウトオプション。アイドルタイムアウト（秒） 
を設定する HP 独自のタグ。印刷データ接続を閉じるまでのアイ 
ドル時間を指定します。指定できる値の範囲は1〜3600秒です。 

T146 


バッファ圧縮オプション。 TCP / IP パケットのバッファの圧縮を 
設定する HP 独自のタグです。 

0 ( デフォルト）：通常のデータバッファはプリンタに送信される 
前に圧縮されます。 

1:バッファ圧縮を無効にします。データを受信したらそのままプ 
リンタに送信されます。 

T147 


書き込みモードオプション。デバイスからクライアントへのデー 
夕転送を設定する TCP PSH フラグを制御する HP 独自のタグ 
です。 

0(デフォルト）：このオプションは無効です。フラグはセットさ 
れません。 

1: all - push オプション。すべてのデータパケットにプッシュ 
ビットがセットされます。 

2: eoi - push オプション。 End - of - lnformation フラグがセットさ 
れているデータパケットに対してのみプッシュビットがセット 
されます。 

T148 


IP ゲートウェイ無効化オプション。ゲートウェイ IP アドレスを 
設定できなくする HP 独自のタグです。 

0 ( デフォルト）： IP アドレスの設定が可能です。 

1:ゲートウェイ IP アドレスは設定できません。 
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表 3.1 BOOTP / DHCP ブートファイルでサポートされているタグ （4/4) 


項目 

RFC 2132 
オプション 

説明 

T149 


インターロックモードオプション。プリンタで Port 9100印刷 
接続を閉じる前にすベての TCP パケットについて ACK (応答確 
認）が必要となるかどうかを指定する HP 独白のタグ。マルチ 
ポートプリントサーバーの場合は、ポート番号とオプション値 
を指定します。形式は次のとおりです。 

く Port Number > < Option > 

<Port Number >\ 1 (デフォルト）、2、または 3 を使用できます。 
< Option >\ 0 (デフォルト）の場合はインターロックを使用でき 
ません。1の場合は使用できます。 

例：21と指定すると 、 <Port 2> (ポート番号2 )、 〈interlock 
enabled 〉 （インターロックは有効）になります。 

T150 


TFTP サーバーの IP アドレスオプション。 TFTP 設定ファイル 
が格納されている TFTP サーバーの IP アドレスを指定する HP 
独自のタグ。 

T151 


ネットワーク設定オプション 。 「B 〇〇 TP - ONLY 」 リクエストと 
「 DHCP - ONLY 」 リクエストのいずれかを送信するよう指定する 
HP 独自のタグ。 


コロン（:）はフイールドの終わりを示します。またバックスラッシュ（\)は、 
そのエントリが次の行に続くことを示します。行中の文字の間にスペースを 
含めることはできません。ホスト名などの名前は英字で始まっていなければ 
ならず、名前に含めることができるのは英字、数字、ピリオド（ドメイン名 
の場合のみ）、ハイフンのみです。アンダスコアし）は使用できません。詳細 
についてはお使いのシステムのマニュアルかオンラインヘルプを参照して 
ください。 


TFTP 設定フアイルのェントリ 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) 設定やデフオルトではな 
い設定など、 HPJetdirect プリントサーバーに対して追加の設定パラメー 
夕を指定するには、 TFTP を使って追加設定ファイルをダウンロードします。 
この TFTP 設定ファイルの相対パス名は、 BOOTP 応答で、 /etc/bootptab 
ファイル内のベンダ特定タグ T 144 ( あるいは標準 BOOTP タグ ref 」） エ 
ントリを使用して指定されています。 TFTP 設定ファイルの例を以下に示し 
ます （ 記号'#'は注釈を示す印であり、実際のファイルには含まれません）。 
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# 

# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File 

# 

# Allow only Subnet 192.16 8. 10 access to peripheral. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through TFTP. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet 

# or embedded Web server. 

# eallowi may include single IP addresses. 

# 

allow ： 192.168 .10.0 255.255 .255.0 

# 

# 

# Disable Telnet 

# 

telnet-config : 0 

# 

# Enable the embedded Web server 

# 

ews-config : 1 

# 

# Detect SNMP unauthorized usage 

# 

auth-trap : on 

# 

# Send Traps to 19z. 168.10.1 

# 

trap-dest : 19z .16 8.10.1 

# 

# Specify the Set Community Name 

# 

set-cmnty-name:lhomer2 

# 

# End of file 
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サポートされている TFTP パラメータの一覧を 表 3.2 に示します 
(HP Jetdirect ファームウェアのバージョン x . 25.00以降）〇 

表 3.3 では TFTP パラメータについて説明します。 


表 3.2 サボー トされている TFTP パラメータの一覧 （ 1/2) 


一般 




• 

passwd: 

• 

ssl-state: 

• 

sys-location: 

• 

tftp-parameter-attribute: 

• 

sys-contact: 



TCP/IP の基本設定 



• 

host-name: 

• 

pri-wins-svr: 

• 

domain-name: 

• 

sec-wins-svr: 

• 

dns-svr: 

• 

smtp-svr: 

TCP/IP 印刷オプション 



• 

9100-printing: 

• 

interlock: 

• 

ftp-printina: 

• 

buffer-packina: 

• 

iDD-orintina: 

• 

write-mode: 

• 

Ipd-printing: 

• 

mult-tcp-conn: 

• 

banner: 



TCP/IP raw 印刷ポート 



• 

raw-port: 



TCP/IP アクセスの制御 



• 

allow: netnum [mask] 



TCP/IP のその他の設定 



• 

sysloa-confia: 

• 

ipv4-multicast: 

• 

sysloa-svr: 

• 

idle-timeout: 

• 

sysloa-max: 

• 

user-timeout: 

• 

svsloa-priority: 

• 

ews-confia: 

• 

svsloa-facility: 

• 

tcp-mss: 

• 

slp-confia: 

• 

tcp-msl: 

• 

ttl-slp: 

• 

telnet-confia: 

• 

mdns-config: 

• 

default-ip: 

• 

mdns-service-name: 

• 

default-ip-dhcp: 

• 

mdns-pri-svc: 

• 

web-refresh: 

SNMP 




• 

snmp-confia: 

• 

auth-trap: 

• 

aet-cmnty-name: 

• 

trap-dest: 

• 

set-cmntv-name: 
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表 3.2 サポートされている TFTP パラメータの一覧 （2/2) 


IPX/SPX 



• ipx-confia: 

• 

ipx-nds-context: 

• ipx-unit-name: 

• 

ipx-job-poll: 

• ipx-frametvpe: 

• 

ipx-banner: 

• ipx-sapinterval: 

• 

ipx-eoj: 

• ipx-nds-tree: 

• 

ipx-toner-low: 

AppleTalk 



• appletalk: 



• name-override: 



DLC/LLC 



• dlc/llc: 



その他の設定 



• link-tvpe: 

• 

mfp-confiq: 

• webscan-config: 

• 

usb-mode: 

• scan-idle-timeout: 

• 

status-paae-lana: 

• scan-email-confia: 



サボート 



• support-name: 

• 

support-url: 

• support-number: 

• 

tech-support-url: 
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表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ （1/10) 

一般 

passwd: 

管理者が HP Jetdirect プリントサーバーの設定パラメータを Telnet や HP Web 
Jetadmin 、 内蔵 Web サーバーを使って変更する際に必要となるパスワード（最大 16 文字 
までの英数字）。このパスワードはコールドリセットを行うとクリアされます。 

sys-location: 

プリンタ （SNMP sysLocation オブジェクト）の物理的なロケーションを示します。使用 
可能なのは印字可能な ASCII 文字のみです。最大文字数は 64 文字です。デフォルトの口 
ケーションは定義されていません（例： 1st floor, south wall )。 

sys-contact: 

プリンタ （SNMP sysContact オブジェクト）を管理あるいは保守している人を示す ASCII 
文字列（最大 64 文字）。この人物への連絡方法を含めることもできます。デフォルトでは 
連絡方法は定義されていません。 

ssl-state: 

Web 通信を行う際のプリントサーバーのセキュリティレベルを設定します。 

1 ( デフォルト）： HTTPS ポートへの強制ルート変更 。 HTTPS (Secure HTTP ) 通信のみ 
を使用できます。 

2: HTTPS への強制ルート変更は使用できません。 HTTP と HTTPS 通信は使用できます。 
tftp-parameter-attribute: 

TFTP による設定後に、プリントサーバー上で （ たとえば Telnet 経由で） TFTP パラメー 
夕を 手動で上書きできるかどう かを指定します。 

tftp-ro (デフォルト）： TFTP パラメータを手動で変更することはできません。必ず手動設定 
を上書きしてください。 

tftp-rw: TFTP パラメータを手動で変更できます。必ず手動設定を上書きしてください。 
manual-ro: TFTP パラメータを使用して手動設定パラメータを上書きすることはできません。 

TCP / IP の基本設定 

host-name: 

Jetdirect 構成ページに表示されるノード名を指定します。デフォルトは NPIxxxxxx で、 
xxxxxx の部分は LAN ハードウェアアドレスの最後の 6 桁の数字です。 

domain-name: 

デバイスのドメイン名（例： support.hp.com)。FQDN (Fully Qualified Domain Name) 
ではないため、 （ printer1.support.hp.com のように）ホスト名を含めることはしないでく 
ださい。 

dns-svr: 

DNS (Domain Name System ) サーパーの IP アドレス。 
pri-wins-svr: 

プライマリ Windows Internet Name Service (WINS) サーパーの IP アドレス。 
sec-wins-svr: 

セカンダリ Windows Internet Name Service (WINS ) サーパーの IP アドレス。 
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表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ (2/10) 

smtp-svr: 

電子メール送信用 SMTP (Simple Mail Transport Protocol) サーバーの IP アドレス。こ 
の機能をサポートしているスキャンデバイスで使用します。 

TCP / IP 印刷オプション 

9100-printing: 

プリント サーバーでの TCP ポート 9100 への 印刷出力の有効 / 無効を切り替えます 。0 の 
場合は無効に 、1 (デフォルト） の場合は有効になります。 

ftp-printing: 

FTP による印刷機能の有効 / 無効を切り替えます。 0 の場合は無効に、 1( デフォルト）の 
場合は有効になります。 

ipp-printing: 

IPP による印刷機能の有効 / 無効を切り替えます。 0 の場合は無効に、 1( デフォルト）の 
場合は有効になります。 

Ipd-printing: 

Jetdirect プリントサーバー上での LPD (Line Printer Daemon) 印刷サービスの有効/無 
効を切り替えます。 0 の場合は無効に、 1 ( デフォルト）の場合は有効になります。 

banner: 

LPD バナーページを印刷するよう指定するポート特有のパラメータです。 0 の場合はバ 
ナーページは無効です。 1( デフォルト）の場合にはバナーページは有効になります。 

interlock: 

プリンタで Port 9100 印刷接続を閉じる前にすベての TCP パケットについて ACK ( 応答 
確認）が必要となるかどうかを指定します。マルチポートプリントサーバーの場合は、ポー 
卜番号とオプション値を指定します。ポート番号は 1( デフォルト）、 2 、 3 が指定可能で 
す。オプション値が 0( デフォルト）の場合はインターロックは無効になり、 1 の場合は有 
効になります。たとえば、 

「 interlock 21 」と指定すると、ポート番号は 2 でインターロックが有効になります。 
bufrer-packing: 

TCP/IP パケットのバッファ圧縮の有効 / 無効を切り替えます。 

0 ( デフォルト）：通常は 0 で、データバッファはプリンタに送信される前に圧縮されます。 
1: バッファ圧縮は無効になり、データは受信した状態のままでプリンタに送信されます。 

write-mode: 

TCP PSH フラグを設定してデバイスからクライアントへのデータ転送を制御します。 

0 (デフ ォルト）：この オプションは無効です。フラグはセットされません。 

1: all-push オプション。すべてのデータパケットにプッシュビットがセットされます。 

2: eoi-push オプション。 End-of-lnformation フラグがセットされているデータパケット 
に対してのみプッシュビットがセットされます。 

mult-tcp-conn: 

複数の TCP 接続の有効 / 無効を切り替えます。 

0 ( デフォルト）： 複数の接続が許可されます。 

1: 複数の接続は許可されません。 
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表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ (3/10) 


TCP/IP raw 印刷ポート 


raw - port : 

TCP ポート9100への印刷用にさらに追加するポートを指定します。有効なポートは3000 
から9000までですが、実際にどのポートが指定可能かはアプリケーションによって異なり 
ます。 


TCP / IP アクセスの制御 


allow : netnum [ mask ] 

HPJetdirect プリントサーバーに格納されているホストアクセスリストにエントリを作 
成します。各エントリには、プリンタに接続可能な、ホストやホストのネットワークが指定 
されます。このコマンドのフオーマットは 「 allow : netnum [ mask ]」 で、 netnum はネッ 
トワーク番号またはホストの IP アドレス、 mask は、アクセスを確認するのに使用される、 
ネットワーク番号やホストアドレスに適用されるアドレスビットマスクです。アクセスリ 
ストに指定可能なエントリは最大10までです。エントリがない場合は、すべてのホストで 
アクセスが許可されます。たとえば、 

allow : 192.0.0.0 255.0.0.0 と指定すると、ネットワーク番号192上のホストでアクセ 
スが許可されます。 

allow : 192.168 .1.2 と指定すると、1つのホストでのみアクセスが許可されます。この場 
合にはデフォルトのマスク255.255 .255.255 が適用されます。明示的に指定する必要はあ 
りません。 

allow :0 と指定すると、ホストアクセスリストをクリアします。 

詳細については、 第7 童 を 参眧してください。 

TCP / IP のその他の設定 
syslog - config : 

プリントサーバー上での syslog サーバーの動作の有効/無効を切り替えます。0の場合は 
無効に、1 ( デフォルト）の場合は有効になります。 

syslog - svr : 

syslog サーバーの IP アドレス。ここで指定されたサーバーに HP Jetdirect プリントサー 
パーから syslog メッセージが送信されます。詳細については、 付録 A を参照してください。 

syslog - max : 

HP Jetdirect プリントサーバーが1分あたりに送信可能な syslog メッセージの最大数を 
指定します。この設定により、管理者はログファイルのサイズを制御できます。デフォル 
卜は1分あたり10となっています。ゼロに設定すると 、 syslog メッセージの数は無制限 
となります。 


syslog - priority : 

syslog サーバーに送信される syslog メッセージのフィルタリングを制御します。フィルタ 
の範囲は0から8までで、0が最も厳しく、8が最も一般的になります。指定されたフィル 
タレベルより低い（つまり優先順位が高い）メッセージだけが報告されます。デフォルトは 
8で、あらゆる優先順位のメッセージが送信されます。0を指定した場合、すべての syslog 
メッセージが無効になります。 
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表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ (4/10) 


syslog - facility : 

メッセージのソースファシリティを特定するために使用するコード （ トラブルシューティ 
ング時に選択されたメッセージのソースを特定する場合など）。デフォルトで HP Jetdirect 
プリントサーバーはソースファシリティコードとして LPR を使用しますが、口ーカル 
ユーザーの値 localO 〜 local 7 を使って個々のプリントサーバーまたはプリントサーバー 
のグループを特定することもできます。 

slp - config : 

プリントサーパー上での Service Location Protocol ( SLP ) の動作の有効/無効を切リ替 
えます。0の場合は無効に、1 ( デフォルト）の場合は有効になります。 

ttl - slp : 

Service Location Protocol ( SLP ) パケットの IP マルチキャスト「生存時間」 ( TTL ) の設 
定を指定します。デフォルト値は4ホップ （ 口ーカルネットワークからのルータ数）です。 
指定可能な範囲は1〜15までです。 -1 を指定するとマルチキャスト機能が無効になります。 

mdns - confia : 

マルチキャスト Domain Name System ( mDNS ) サービスの有効/無効を切り替えます。 
0の場合は無効に、1(デフォルト）の場合は有効になります。 mDNS は一般に、通常の 
DNS サーバーが使用されていないか利用できない小規模ネットワークで、 IP アドレスと名 
前の解決を ( UDP ポート5353経由で）行うのに使用されます。 

mdns - service - name : 

このデバイスまたはサービスに割り当てられている、最大64文字の英数字の ASCII 文字 
列を示します。この名前は不変であり、 （ IP アドレスなどの）ソケット情報がセッションご 
とに変更される場合に、特定のデバイスまたはサービスを解決するのに使用されます。 
Apple Rendezvous ではこのサービスが表示されます。デフォルトのサービス名はプリン 
タモデルと LAN ハードウエア （ MAC ) アドレスです。 

mdns - pri - svc : 

印刷に使用する、優先順位が最も高い mDNS サービスを指定します。このパラメータの設 
定は、次のオプション番号の中から1つを選択して行います。 

1:ポート9100による印刷 

2: IPP ポートによる印刷 

3:デフオルトの LPD raw キュー 

4:デフォルトの LPD テキストキュー 

5:デフォルトの LPD 自動キュー 

6:デフォルトの binps (バイナリ Postscript ) キュー 

ア〜 12: ユーザー指定の LPD キューが定義されている場合、ユーザー指定の LPD キュー 
5〜10に対応します。 

デフォルトでどれが選択されるかはプリンタによって異なりますが、通常はポート9100に 
よる印刷か 、 LPD binps となります。 

ipv 4- multicast : 

プリントサーバーによる IP バージョン4マルチキャストパケットの受信および送信を有 
効または無効にします。0の場合は無効に、1 ( デフォルト）の場合は有効になります。 
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表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ (5/10) 


idle - timeout : 

アイドル状態の印刷データ接続を確立したままにしておく秒数。力ードでサボートされてい 
る TCP 接続は1つだけなので、このアイドルタイムアウト時間の設定に基づいて、ホス 
卜で印刷ジョブを継続するか、それとも終了して他のホストがそのプリンタにアクセスでき 
るようにするかが決まります。指定可能な値は〇〜3600 (1 時間）までです。「0」を指定 
した場合、タイムアウト機能は無効になります。デフォルトは270秒です。 


user - timeout : 

Telnet や FTP セッションを自動切断する前にアイドル状態しておく秒数を指定する （1 〜 
3600までの）整数値。デフォルトは900秒です。0を指定した場合、タイムアウトは無効 
になります。 

注意：1〜5 くらいの小さな値を指定すると Telnet の使用を事実上無効になります。この 
ように指定すると、何らかの変更を行う前に Telnet セッションが終了するためです。 

ews - conng : 

プリントサーバーの内蔵 Web サーバーによる設定値の変更の有効/無効を切り替えます。 
0の場合は無効に、1(デフォルト）の場合は有効になります。 

tcp - mss : 

口ーカルサブネット (Ethernet MSS =1460 バイト以上）あるいはリモートサブネット 
( MSS =536 バイト）との通信を行う際に使用するよう HP Jetdirect プリントサーバーが 
通知する最大セグメントサイズ （ MSS ) を指定します。 

0 ( デフォルト）：すべてのネットワークが口ーカルであるとみなされます (Ethernet 
MSS =1460 バイト以上）。 

1:サブネットについては MSS =1460 バイト（以上）、リモートネットワークについては 
MSS =536 バイトを使用します。 

2: 口ーカルサブネットを除き、すべてのネットワークがリモート （ MSS =536 バイト）で 
あるとみなされます。 

MSS の設定は、データの再転送を引き起こしかねない IP フラグメンテーションが発生す 
るのを防ぐのに役立つため、パフォーマンスの向上につながります。 


tcp - msl : 

最大セグメント寿命 （ MSL ) を秒単位で指定します。指定できる値の範囲は5〜120秒で 
す。デフオルトは15秒です。 

telnet - config : 

このパラメータを0に設定した場合、このプリントサーバーに対する Telnet 接続は許可 
されません。アクセスを許可するには、 TFTP 設定ファイルの設定を変更してプリントサー 
パーの電源を入れ直すか、プリントサーバーをコールドリセットして工場出荷時のデフオ 
ルト値に戻します。このパラメータを1に設定すると、このプリントサーパーに対する 
Telnet 接続は許可されます。 

default - ip : 

強制的な TCP / IP の再設定の際 （ たとえば電源を入れ直したときや BOOTP / DHCP を使用 
するよう手動で設定されたとき）に、プリントサーバーでネットワークから IP アドレスを 
取得できない場合に使用する IP アドレスを指定します。 

DEFAULTJP : —般的なデフオルトの IP アドレス192.0 .0.192 を設定します。 

AUTOJP : リンクローカル IP アドレス 169.254.X.X を設定します。 

初期設定は、最初に電源がオンになったときに取得された IP アドレスによって決まります。 
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表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ (6/10) 


default - ip - dhcp : 

一般的なデフオルトの IP アドレス 192.0 .0.192 またはリンクローカル IP アドレス 
169.254.X.X が自動的に割り当てられているときに、 DHCP リクエストを定期的に発信す 
るかどうかを指定します。 

0: DHCP リクエストを無効にします。 

1(デフ オルト）： DHCP リクエストを有効にします。 

web - refresh : 

内蔵 Web サーバーの診断ページ更新間隔を秒単位で （1 〜 99999) 指定します。0に設定 
した場合、リフレッシュレートの指定はできません。 

SNMP 


snmp - confia : 

プリントサーバー上での SNMP の動作の有効/無効を切り替えます。0の場合は SNMP 
は無効に、1(デフォルト）の場合は有効になります。 

注意： SNMP を無効にすると 、 HP Web Jetadmin との通信だけでなくすべての SNMP 
エージェント （SNMP vl 、 v 2、 v 3) も無効になります。さらに、最新の HP ダウンロード 
ユーテイリテイによるファームウエアのアップグレードも無効になります。 


get - cmnty - name : 

HP Jetdirect プリントサーバーがどの SNMP GetRequest に応答するかを決定するパス 
ワードを指定します。これはオプションです。ユーザー指定の取得コミュニティ名が設定さ 
れている場合、プリントサーバーはユーザー指定のコミュニティ名と工場出荷時のデフォ 
ルトのいずれかに応答します。コミュニティ名は ASCII 文字でなければなりません。最大 
文字数は255文字です。 


set - cmnty - name : 

HP Jetdirect プリントサーバーがどの SNMP SetRequests (制御関数）に応答するかを 
決定するパスワードを指定します。送られてきた SNMP SetRequest に対してプリント 
サーバーが応答するには、その SNMP SetRequest のコミュニティ名がプリントサーバー 
の「設定コミュニティ名」と一致している必要があります（セキュリティを強化するために、 
プリントサーバーのホストアクセスリストを使用して設定アクセスを制限することもでき 
ます）。コミュニティ名は ASCII 文字でなければなりません。最大文字数は255文字です。 

auth - trap : 

プリントサーバーで SNMP 認証トラップを送信する ( on ) か送信しない ( off ) かを設定し 
ます。認証トラップは、 SNMP リクエストは受信したもののコミュニティ名チェックに失 
敗したことを示します。デフオルトは、 「 on 」 です。 
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表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ (7/10) 


trap - dest : 

ホストの IP アドレスを HP Jetdirect プリントサーバーの SNMP トラップ宛先リストに 
入力します。コマンドのフオーマットは次のとおりです。 

trap - dest : ip-address [コミュニティ名][ポー ト 番号] 

デフオルトのコミュニティ名は 「 public 」 で、デフオルトの SNMP ポート番号は「162」 
です。ポート番号は、コミュニティ名なしで指定することはできません。 
「 trap - community - name 」 コマンドに続けて 「 trap - dest 」 コマンドを指定する場合、各 
rtrap - destj コマンドで別個のコミュニティ名を指定する場合を除き、 「 trap - community - 
namej コマンドで指定されたトラップコミュニティ名がエントリに割り当てられます。 
このテーブルを削除するには、 「 trap - dest : 0」と指定します。 

このリストが空の場合、プリントサーバーでは SNMP トラップを送信しません。このリス 
卜の最大エントリ数は3です。 SNMP トラップ宛先リストはデフオルトでは空になっていま 
す。 SNMP トラップを受信するには、 SNMP トラップ宛先リストに一覧表示されているシス 
テムで、そのトラップをリッスンするトラップデーモンが動作している必要があります。 

IPX/SPX 


ipx - config : 

プリントサーバー上での IPX / SPX プロトコルの動作の有効/無効を切り替えます。0の場 
合は無効に、1(デフオルト）の場合は有効になります。 

ipx - unit - name : 

プリントサーバーに割り当てられている、英数字で構成されるユーザー割り当ての名前（最 
大31文字）。この名前のデフオルトは NPIxxxxxx で、 xxxxxx の部分は LAN ハードウェ 
アアドレスの最後の6桁の数字です。 

ipx - frametype : 

お使いのプリントサーバーモデルで使用できる IPX フレームタイプの設定を指定します。 

AUTO (デフオノレト）、 EN _ SNAP 、 EN _8022、 EN _8023、 EN 」 I 、 TR _ 8022、 TR_SNAP 

が指定可能です。 


ipx - sapinterval : 

HP Jetdirect プリントサーバーが、ネットワーク上で行われる SAP (Service Advertising 
Protocol ) ブロードキャストの合間に待機する間隔 （1 〜3600秒）を指定します。デフォ 
ルトは60秒です。0を指定すると SAP ブロードキャストは無効になります。 


ipx - nds - tree : 

このプリンタの Novell Directory Services ( NDS ) ツリーの名前を示します。 
ipx - nds - context : 

HP Jetdirect プリント サーバーの NDS コンテキストを指定する、英数字で構成される文 
字列。最大文字数は256文字です。 

ipx - job - poll : 

HP Jetdirect プリントサーバーがプリントキュー内の印刷ジョブをチェックするために待 
機する間隔（秒単位）を指定します。 

ipx - banner : 

IPX バナーページの印刷の有効/無効を切り替えます。0の場合はバナーページは無効で 
す。1(デフオルト）の場合にはバナーページは有効になります。 


JAWW 


TCP / IP の概要60 













表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ (8/10) 


ipx - eoj : 

IPX ジョブ終了通知の有効/無効を切り替えます。0の場合は無効に、1(デフォルト）の 
場合は有効になります。 

ipx - toner - low : 

トナー残量少通知の有効/無効を切り替えます。0の場合は無効に、1(デフォルト）の場 
合は有効になります。 


AppleTalk 

appletalk : 

プリントサーパー上での AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルの動作の有効/無効を切り替 
えます。0の場合は無効に、1 ( デフオルト）の場合は有効になります。 

name - override : 

(外付けプリントサーバーのみ） AppleTalk ネットワークの名前を指定します。32文字ま 
で使用できます。 


DLC/LLC 


dlc / llc : 

プリントサーバー上での DLC / LLC プロトコルの動作の有効/無効を切り替えます。0の場 
合は無効に、1(デフオルト）の場合は有効になります。 

その他の設定 


link - type : 

(10/100 Fast Ethernet ) プリントサーバーのリンク速度 （10 または100 Mbps ) および通 
信モード（全二重または半二重）を設定します。 AUTO 、 100 FULL 、 100 HALF 、10 FUL し 
10 HALF が選択可能です。 

AUTO (デフオルト）を指定すると、プリントサーバーでは自動ネゴシエートを使用して 
リンク速度およびモードを決定します。自動ネゴシエートに失敗した場合は、 100 HALF が 
設定されます。 

webscan - conng : 

Web スキヤン機能をサポートしているデバイスに接続する際の、プリントサーバー上での 
Web スキャン機能の有効/無効を切り替えます。0の場合は無効に、1(デフオルト）の場 
合は有効になります。 


scan - idle - timeout : 

アイドル状態のスキャン接続を確立したままにしておく秒数 （1 〜3600)。0を指定した場 
合、タイムアウトは無効になります。デフオルトは300秒です。 


scan - email - config : 

Web スキャンサーバーの scan - to - email 機能の有効/無効を切り替えます。0の場合は無 
効に、1 ( デフオルト）の場合は有効になります。 


JAWW 


TCP / IP の概要61 















表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ (9/10) 


MFP - config : 

多機能周辺機器あるいはオールインワンの周辺機器に付属しているクライアントソフト 
ウェアをプリントサーバーでサボートするかどうかを指定します。 

0 ( デフオルト）： 0の場合は、クライアントソフトウェアのサボートは無効になります（印 
刷のみが可能です）。 

1:クライアントソフトウェアのサボートが有効になります （ 印刷とスキヤンが可能です）。 
usb - mode : 

HP Jetdirect プリントサーバーの USB ポートで使われる通信モードを指定します。 

• Auto (デフオルト）：自動でネゴシエーションを行い、取り付けられているプリンタやデ 
バイスで使用可能な最善の通信モードを設定します。 

• MLC : (Multiple Logical Channels ) 複数のチヤンネルを使用して印刷、スキヤン、ス 
テータス通信を同時に行うことを可能にする、 HP 独自の通信モード。 

• BIDIR : プリンタとプリントサーバー間の双方向通信をサポートしている標準の接続。 
プリントサーパーは印刷データを送信し、プリンタからはステータスを受信します。 

• UNIDIR : データを（プリンタへの）1方向にのみ転送する標準の接続。 

status - page - lang : 

プリントサーバーからプリンタへと Jetdirect 設定/ステータスページを送信する際に使 
用されるページ記述言語 ( PDL ) を指定します。 

• Auto ( デフオルト）： PDL は、プリントサーパーに電源が投入されたとき、あるいはコー 
ルドリセットされた後に自動的に検出されます。 

• PCL : Hewlett-Packard プリンタ制御言語 ( Hewlett-Packard Printer Control Language ) 

• ASCII : 標準 ASCII 文字 

• HPGL 2: Hewlett-Packard グラフィックス言語 ( Hewlett-Packard Graphics Language ) 

( v2 ) レ 

• PS : Postscript 言語 
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表 3.3 TFTP 設定ファイルのパラメータ （10/10) 


サボート 

support - name : 

通常は、このデバイスについてのサボートが必要な場合の連絡先となる担当者の名前を示す 
のに使用されます。 

support - number : 

通常は、このデバイスについてのサボートが必要な場合の連絡先となる電話番号や内線番号 
を指定するのに使用されます。 

support - url : 

このデバイスについての製品情報が掲載されている、インターネットあるいはイントラネッ 
卜の Web URL 

tech - support - url : 

テクニカルサポート情報が掲載されている、インターネットあるいはイントラネットの 

Web UR し 
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DHCP の使用 


注記 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーをお使いの場 

合、この項では、ネットワークへのワイヤレス接続はすで 
に確立しているものとして説明していきます。 


Dynamic Host Configuration Protocol ( DHCP、RFC 2131/2132) は、 
HP Jetdirect プリントサーバーで使用される自動設定機能の 1 つです。ネッ 
トワークに DHCP サーバーがある場合 、 WINS (Windows Internet 
Naming Service ) サーバーの IP アドレスが指定されている場合を除き、 
HP Jetdirect プリントサーバーは自動的に DHCP サーバーから IP アドレ 
スを取得し、 RFC 1001および1002準拠の動的ネームサービスにプリント 
サーバー名を登録します。 


DHCP で TFTP (Trivial File Transfer Protocol ) 設定フアイルを使用して、 

他のパラメータをさらに設定することもできます。 TFTP パラメータの詳細 
については、 「 BOOTP / TFTP の使用 I を参照してください。 


注記 DHCP サービスはサーバー上で動作している必要があり 

ます。 DHCP サービスをインストールする方法や有効にす 
る方法については、システムのマニュアルやオンラインへ 
ルプを参照してください。 


注記 Jetdirect プリントサーバーと BOOTP/DHCP サーバー 

が別個のサブネット上にある場合、ルーティングデバイス 
でサブネット間での DHCP リクエストの転送がサポート 
されていないと IP パラメータの設定に失敗する可能性が 
あります。 
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UNIX システム 


UNIX システム上に DHCP をセットアップする方法については、 bootpd の 
man ページを参照してください。 

HP - UX システムの場合、サンプルの DHCP 設定ファイル （ dhcptab ) が 
/ etc ディレクトリに用意されています。 

HP - UX では現在のところ、 DHCP にダイナミック DNS (Dynamic Domain 
Name Services : DDNS ) が実装されていないため、すべてのプリントサー 
バーのリース期間を「無制限」に設定することをお勧めします。ダイナミッ 
ク DNS が提供されるまでは、このように設定してプリントサーバーの IP 


アドレスを静的アドレスにしておくことができます。 


Windows システム 


HP Jetdirect プリントサーバーでは 、 Windows NT や2000の DHCP サー 

バーからの IP 設定をサポートしています。この項では、 IP アドレスの要求 
があったときに要求元に対して Windows サーバーが割り当てたりリースし 
たりできる IP アドレスのプール、つまり「スコープ」を設定する方法につ 
いて説明します。 BOOTP や DHCP が動作するよう設定されていて、そし 
て電源が投入されると 、 HP Jetdirect プリントサーバーでは IP 設定を行う 
ために、自動的に BOOTP あるいは DHCP リクエストを送信します。正し 
くセットアップされていれば 、 Windows DHCP サーバーはプリントサー 
バーの IP 設定データを返します。 


注記 この説明はほんの概要にすぎません。詳細な情報や付加情 

報については、お使いの DHCP サーバーソフトウェアの 
マニュアルやオンラインヘルプをを参照してください。 


注記 IP アドレスが変更されることに伴って問題が発生するの 

を避けるために、プリンタに割り当てる IP アドレスは無 
期限リースに設定するか、あるいは予約済み IP アドレス 
にするようお勧めします。 
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Windows NT 4.0 サーバー 

Windows NT 4.0 サーバーで DHCP スコープをセットアップする手順は次 
のとおりです。 

1. Windows NT サーバーで[プログラムマネージャ]ウインドウを開き、 
[ネットワーク管理者]アイコンをダブルクリックします。 

2. [ DHCP マネージャ] アイコンをダブルクリックして [ DHCP マネージャ] 
ウインドウを開きます。 

3. [サーバー] を選択し、それから [サーバー追加] を選択します。 

4. サーバーの IP アドレスを入力して [ OK ] をクリックし、 [ DHCP マネー 
ジャ]ウインドウに戻ります。 

5. DHCP サーバーの一覧に表示されている、今追加した DHCP サーバーを 
クリックします。それから [スコープ] を選択し、 [作成] を選択します。 

6. [ IP アドレスプールの設定] を選択します。 [ IP アドレスプール]セク 
シヨンで、[開始アドレス]ボックスで開始 IP アドレスを、[終了アドレ 
ス]ボックスで終了 IP アドレスを入力して IP アドレスの範囲を設定し 
ます。また、 IP アドレスプールを適用するサブネットのサブネットマス 
クも入力します。 

開始 IP アドレスと終了 IP アドレスを指定することで、このスコープに 
割り当てられるアドレスプールの最初と最後を定義できます。 


注記 必要であれば、スコープ内の IP アドレスのうち、一定の 

範囲のアドレスを除外することもできます。 


7. [リース期間]セクションで [無制限] を選択して、 [ OK ] を選択します。 

IP アドレスが変わることで問題が発生するのを避けるために、プリンタ 
に割り当てる IP アドレスはすべて無期限リースに設定するようお勧め 
します。しかし、あるスコープについて無期限リースを選択すると、そ 
のスコープ内のすべてのクライアントの IP アドレスが無期限リースと 
なりますので注意してください。 

ネットワーク上のクライアントを期限付きリースに設定する場合はリー 
ス期間を設定できますが、その場合はすべてのプリンタを、そのスコー 
プに対する予約済みクライアントとして設定する必要があります。 
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8. 前の手順で無期限リースに設定した場合はこの手順はスキップしてくだ 
さい。そうでない場合は、 [スコープ]、[予約追加] の順に選択し、プリ 
ンタを予約済みクライアントとしてセットアップします。各プリンタにつ 
いて[予約済みクライアントの追加]ウィンドウで以下の手順を実行し、 
プリンタに対して予約のセットアップを行います。 

a . 選択された IP アドレスを入力します。 

b . 構成ページから MAC アドレスつまりハードウェアアドレスを取 
得し、そのアドレスを[一意の識別子]ボックスに入力します。 

c . クライアント名を入力します （ 任意の名前を指定可能です）。 

d . [追加] を選択して予約済みクライアントを追加します。予約を削 
除するには、 [DHCP マネージャ]ウィンドウで [スコープ] を選 
択し、 [アクティブリース] を選択します。[アクティブリース] 
ウィンドウで、削除する予約をクリックして [削除] を選択します。 

9. [閉じる] を選択し、 [DHCP マネージャ]ウィンドウに戻ります。 

10. WINS (Windows Internet Naming Service ) を使う計画がない場合はこ 
の手順はスキップしてください。使う計画がある場合は、 DHCP サーバー 
の設定時に以下の手順を実行してください。 

a . [DHCP マネージャ]ウィンドウで [DHCP オプション] を選択 

し、次のいずれかを選択します。 

[スコープ]- 選択した スコープ でのみ ネームサービスを 使用する 
場合。 

[グ〇 — バル]- すべてのスコープでネームサービスを 使用す る場合。 

b . サーバーを[アクティブオプション]リストに追加します。 [DHCP 
オプション]ウィンドウで、[使用されていないオプション]リス 

卜から [ WINS/NBNS Servers (044)]を選択します。 [追加] を 
選択し、それから [ OK ] を選択します。 

ノードタイプを設定するよう求める警告が表示されることがあり 
ます。この設定は手順 10 d で行います。 

c . ここで以下の手順を実行して、 WINS サーバーの IP アドレスを指 
定する必要があります。 

• [値] を選択し、それから [配列の編集] を選択します。 

• IPAddressArrayEditor で [削除] を選択し、以前に設定した 
不要なアドレスを削除します。それから WINS サーバーの 
IP アドレスを入力し、 [追加] を選択します。 
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• アドレスが IP アドレスの一覧にが表示されたら、 [ OK ] を選択 
します。これで [ DHCP オプション] ウインドウに戻ります。 
追加したアドレスが IP アドレスの一覧（ウインドウの下のほう） 
に表示されたら、手順 10 d に戻ります。表示されない場合は手 
順 10 c を繰り返します。 


d . [ DHCP オプション] ウィンドウで、 [使用されていないオプショ 
ン] リストから [ WINS/NBT Node Type (046)] を選択します。 
[追加] を選択して [アクティブオプション] リストにノードタ 
イプを追加します。 [ バイト] ボックスに混在ノードを示す 0 x 4 を 
入力し、 [ OK ] を選択します。 

11. [閉じる] をクリックして終了し、 [ プ〇グラムマネージャ] に戻ります。 


Windows 2000 サーバー 

Windows 2000 サーバーで DHCP スコープをセットアップする手順は次の 
とおりです。 

1 .Windows 2000 DHCP マネージャユーテイリテイを実行します。 [ス 
タート] をクリックし、 [設定]、[コント〇—ルパネル] の順に選択し 

ます。 [管理ツール] フォルダを開き、 DHCP ユーティリティを実行し 
ます。 


2. [ DHCP ] ウインドウで、使用する Windows 2000サーバーを DHCP ツ 
リーから見つけて選択します。 

ツリーにサーバーがリストされていない場合は、 [ DHCP ] を選択して 
[操作] メニューを選択し、サーバーを追加します。 

3. DHCP ツリーでサーバーを選択したら、 [操作] メニューをクリックして 

[新規スコープ] を選択します。これにより、 [新規スコープ追加] ウイ 

ザードが実行されます。 

4. [新規スコープ追加] ウイザードで、 [次へ] をクリックします。 

5. このスコープの名前と説明を入力し、[次へ]をクリックします。 

6. このスコープの IP アドレスの範囲 （ 開始 IP アドレスと終了 IP アドレス） 
を入力します。また、サブネットマスクも入力します。それから[次へ] 
をクリックしてください。 


注記 サブネットを使用している場合、 IP アドレスのどの部分が 

サブネットを指定しており、どの部分がクライアントデバ 
イスを指定しているのかをサブネットマスクを使用して 
定義します。詳細については、 付録 A を参照してください。 
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7. 必要であれば、スコープ内の、サーバーで除外する IP アドレスの範囲を 
入力します。それから[次へ]をクリックしてください。 

8. DHCP クライアントに対する IP アドレスのリース期間を設定します。そ 
れから[次へ]をクリックしてください。 

すべてのプリンタに予約済み IP アドレスを割り当てることをお勧めし 
ます。この設定はスコープのセットアップ後に行うことができます（手 
順！！ を参照してください）。 

9. このスコープの DHCP オプションを後で設定する場合は、 [いいえ] を 
選択します。それから[次へ]をクリックしてください。 


すぐに DHCP オプションを設定するには、 [はい] を選択して [次へ] 
をクリックします。 

a . 必要であれば、クライアントで使用するルータ（あるいはデフォル 
トゲートウェイ ） の IP アドレスを指定します。それから[次へ] 
をクリックしてください。 

b . 必要であれば、クライアントのドメイン名と DNS (Domain Name 
System ) サーバーを指定します。[次へ]をクリックします。 

c . 必要であれば、 WINS サーバー名と IP アドレスを指定します。 
[次へ]をクリックします。 

d . [ はい] を選択して DHCP オプションをすぐにアクティブにし、 

[ 次へ]をクリックします。 

10. これで、この サーバーの DHCP スコープの セットアップに成功しました。 
[完了] をクリックしてウィザードを閉じます。 

11. プリンタに対して DHCP スコープ内の予約済み IP アドレスを設定します。 

a . DHCP ツリーで該当するスコープのフォルダを開き、 [予約] を選 
択します。 

b . [操作] メニューをクリックして [新規予約] を選択します。 

c . 各フィールドに、プリンタの予約済み IP アドレスなどの適切な情報を 
入力します（注記： HPJetdirect に接続されているプリンタの MAC 
アドレスについては HP Jetdirect 構成ページで参照できます）。 

d . [サポートタイプ]から [DHCP のみ] を選択し、 [追加] をク 
リックします（注記： [両方] あるいは [BOOTP のみ] を選択する 
と 、 HP Jetdirect プリントサーバーで設定プロトコルリクエスト 
が開始される順序に基づいて BOOTP による設定が行われます）。 

e . の予約済みクライアントを指定するか、 [閉じる] をクリックしま 
す。追加された予約済みクライアントは、このスコープの[予約] 
フォルダに表示されます。 

12. DHCP マネージャユーテイリテイを閉じます。 
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NetWare システム 


NetWare 5 .x サーバーでは、 HP Jetdirect プリントサーバーなどのネット 
ワーククライアントに対して DHCP 設定サービスを提供します。 NetWare 
サーバー上に DHCP サービスをセツトアップする方法については、 Novell 
提供のマニュアルおよびサポートを参照してください。 


DHCP による設定を中断するには 


注意 HP Jetdirect プリントサーバーの IP アドレスを変更す 

る場合、クライアントやサーバーでプリンタやシステムの 
印刷設定を更新する必要が生じることがあります。 


HP Jetdirect プリントサーバーを DHCP で設定しない場合は、別の設定方 
法でプリントサーバーを設定し直してください。 

1.( 内蔵プリントサーバーの場合）プリンタのコントロールパネルを使用 
して手動設定あるいは BOOTP 設定にセツトすると DHCP は使用され 
ません。 


2. また、 Telnet を使用して手動設定（ステータスは[ユーザー指定])や 
BOOTP 設定にセツトしても DHCP は使用されません。 


3. Jetdirect 内蔵 Web サーバーや HP Web Jetadmin を使用して、サポー 

卜されている Web ブラウザで手動で TCP/IP パラメータを修正すること 
もできます。 

BOOTP 設定を変更する場合、 DHCP で設定されたパラメータは消去され、 
TCP/IP プロトコルが初期化されます。 

手動設定に変更した場合、 DHCP で設定されたパラメータは消去され、ユー 
ザー指定の IP パラメータが使用されます。 そのため、手動で IP アドレス 
を指定した場合は、サブネットマスクやデフォルトゲートウェイ、アイド 
ルタイムアウトといつた設定パラメータもすべて手動で設定する必要があ 
ります。 
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注記 DHCP 設定をもう一度有効にするように選択すると、プリ 

ントサーバーは設定情報を DHCP サーバーから取得しま 
す。つまり、 DHCP を選択して ( Telnet を使用するなど 
して）設定セッションを完了すると、プリントサーバーの 
TCP / IP プロトコルは再初期化され、現在の設定情報はす 
ベて削除されます。その後、プリントサーバーではネット 
ワーク上の DHCP サーバーに対して DHCP リクエストを 
送信して新しい設定情報を取得しようと試みます。 


Telnet による DHCP 設定については、本章の 「 Telnet の使用 I を参照し 
てください。 
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RARP の使用 


注記 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーをお使いの場 

合、この項では、ネットワークへのワイヤレス接続はすで 
に確立しているものとして説明していきます。 


この 項では、 UNIX および Linux システムで RARP (Reverse Address 
Resolution Protocol) を使用してプリントサーバーを設定する方法について 
説明します。 

このセットアップ手順を実行することで、システム上で RARP デーモンを 
動作させ、 HP Jetdirect プリントサーバーからの RARP リクエストに応答 
してそのプリントサーバーに対して IP アドレスを返すよう設定できます。 

1. プリンタをオフにします。 

2. UNIX や Linux システムに スーパーユーザーとして ログオン します。 

3. システムプロンプトで次のコマンドを入力し、 RARP デーモンがシステ 
ム上で動作していることを確認します。 


ps -er | grep rarpd ( UNIX ) 


ps ax | grep rarpd (BSD や Linux) 

4. RARP デーモンが動作していれば、システムから返される応答はだいたい 
次のようになります。 

8610.00 .2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 

860 0.00.5 36140 5 14 :03 0:00 rarpd -a 

5. システムで RARP デーモンのプロセス番号が表示されない場合は、 rarpd 
の man ページで RARP デーモンを起動する方法について参照してくだ 
さい。 

6. / etc / hosts フアイルを編集し、 HP Jetdirect プリントサーバーに対し 
て指定されている IP アドレスとノード名を追加します。例： 

192.168 .45. 39 laserjetl 
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7. / etc/ethers ファイル ( HP-UX 10.20 では / etc / rarpd.conf ファイ 
ル）を編集し、 HPJetdirect プリントサーバーの（構成ページに記述さ 
れている） LAN ハードウェアアドレス/ステーションアドレスとノード 
名を追加します。例： 

00：01： E 6 ： a 8 ： b 0 ：00 laserjetl 


注記 システムで Network Information Service ( NIS ) を使用 

している場合は、変更内容を NIS の host および ethers 
データベースに反映させる必要があります。 


8. プリンタをオンにします。 

9. カードの IP アドレスの設定が正しいことを確認するには ping ユーティ 
リティを使用します。プロンプトで次のように入力してください。 

ping <IP aadress > 

この <IP address 〉 は RARP を使って割り当てられたアドレスです。 

10. ping に対する応答がない場合については、 第8 章 を 参照してください。 
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arp および ping コマンド 


注記 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーをお使いの場 

合、この項では、ネットワークへのワイヤレス接続はすで 
に確立しているものとして説明していきます。 


システムでサポートされていれば 、 ARP (Address Resolution Protocol ) コ 
マンドを使用して HP Jetdirect プリントサーバーの IP アドレスを設定で 
きます。このプロトコルはルーティングできません。つまり、設定元となる 
ワークステーションは HP Jetdirect プリントサーバーと同じネットワーク 
セグメントになければなりません。 

HP Jetdirect プリントサーバーで arp および ping コマンドを使用するに 
は以下のものが必要となります。 

• TCP / IP が動作するよう設定された Windows NT /2000/ XP または UNIX 

システム 

• HP Jetdirect ファームウェアバージョン x . 20.00以降 

• 一般的なデフォルト IP アドレス192.0 .0.192 がプリンタサーバーに設 
定されていること 

• HP Jetdirect プリントサーバーの LAN ハードウェア （ MAC ) アドレス 
(HP Jetdirect 構成ページまたは HP Jetdirect 外付けプリントサー 
バーに貼付されているラベルに記述されているもの） 


注記 システムによっては、 arp コマンドを実行するのにスー 

パーユーザーのアクセス権が必要となる場合があります。 


arp コマンドと ping コマンドで IP アドレスを割り当てたら、 Telnet や組 
み込み Web サーバー、 HP Web Jetadmin ソフトウェアなど、他のツール 
を使って IP パラメータを設定します。 

Jetdirect プリントサーバーを設定するには、以下のコマンドを使用します。 
arp -s <IP address > <LAN hardware address > 
ping <IP address > 

<IP address 〉 はプリントサーバーに割り当てる IP アドレスです。 arp コ 
マンドはワークステーションの arp キャッシュにこのエントリを書き込み、 
ping コマンドはプリントサーバーの IP アドレスを設定します。 
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システムによっては、 LAN ハードウェアアドレスのフォーマットが異なる 
場合があります。 

例： 

• Windows NT 4.0、2000, XP の場合 

arp -s 192.168 .45. 39 00-01- E 6- a 2-31-98 
ping 192.168 .45.39 

• UNIX の場合 

arp -s 192.168 .45.39 00:01: E 6: a 2：31:98 
ping 192.168 .45.39 


注記 一度プリントサーバーの IP アドレスを設定すると、それ 

以降の arp および ping コマンドは無視されます。一度 
IP アドレスを設定したら、プリントサーバーが工場出荷 
時の値にリセットされた場合を除き、 arp および ping は 
使用できません ( 第 8 章 を 参照してください)。 

UNIX システムの場合、 arp -s コマンドのフォーマット 
はシステムによって異なる場合があります。 

BSD ベースのシステムでは IP アドレス （ あるいはホスト 
名）の順序が逆になります。さらにパラメータが必要とな 
るシステムもあります。特定のコマンドのフォーマットに 
ついては、お使いのシステムのマニュアルを参照してくだ 
さい0 


JAWW 


TCP / IP の概要 75 






Telnet の使用 


注記 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーをお使いの場 

合、この項では、ネットワークへのワイヤレス接続はすで 
に確立しているものとして説明していきます。 


この項では、 Telnet を使用してプリントサーバー（ファームウェアのバー 
ジョン x. 25.01以降）を設定する方法について説明します。 

Telnet 接続は、管理者パスワードで保護されていますが、セキュリティ保護 
はされていません。セキュリティレベルの高いネットワークの場合、たとえ 
ば TFTP、 組み込み Web サーバーや HP Jetadmin ソフトウェアなどのツー 
ルを使用すると、プリントサーバー上で Telnet 接続を無効にすることがで 
きます。 


Telnet 接続を行う 


HP Jetdirect プリントサーバーで Telnet コマンドを使用するには、ワーク 
ステーションからプリントサーバーへのルーティングが可能でなければな 
りません。プリントサーバーとコンピュータの IP アドレスが類似している、 
つまりそれぞれの IP アドレスのネットワーク部が一致している場合、ルー 
卜が存在していることを期待できます。 IP アドレスの構造については、 付録 
A を参照してください。 

プリントサーバーとコンピュータの IP アドレスが対応していない場合は、 
両者が対応するようにワークステーションの IP アドレスを変更するか、あ 
るいはオペレーティングシステムのコマンドを使用してプリントサーバー 
へのルートを作成することができます（たとえば、プリントサーバーに旧来 
のデフォルト IP アドレス192.0 .0.192 が設定されている場合、ルートが存 
在している可能性はほとんどありません）。 


Windows システムでは、 Windows コマンド (DOS) プロンプトで route コ 
マンドを使用してプリントサーバーへのルートを作成できます。 


システムのコマンドプロンプトについては、お使いの Windows のオンライ 
ンヘルプを参照してください。 Windows NT システムでは、コマンドプロン 
ブトユーティリティは [ プ〇グラム] フォルダ （[スタート]、 [ プ〇グラム]、 
[コマンドプロンプト] の順にクリック）にあります。 Windows 2000 /XP シ 

ステムでは、 [ プ〇グラム] フオルダ内の [ アクセサリ] フオルダにあります。 
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route コマンドを使用するには、ワークステーションの IP アドレスも必要 
となります。この IP アドレスを表示するには、コマンドプロンプトで次の 
ように適切なコマンドを入力します。 

C : \> ipconf ig (Windows NT / 2000 /XP の場合） 

C :\> winipconfig (Windows 98 の場合） 


ルートの作成をシステムのコマンドプロンプトから行うには、次のコマンド 
を入力します。 


route add <Jetdirect IP Address> <system IP Address> 


ここでく Jetdirect IP address 〉 は HP Jetdirect に対して設定された 
IP アドレス、く system IP address 〉 はプリントサーバーと同一の物理 
LAN に接続されているワークステーションの ネッ トワークカードの IP ア 
ドレスです。 

たとえば、 IP アドレスが 169.254 .2.1 のワークステーションから、デフォ 
ルト IP アドレス 192.0 .0.192 が設定されているプリントサーバーへのルー 
卜を作成するには、次のようにコマンドを入力します。 

route add 192.0.0.192 169.254 .2.1 


注意 Telnet を使用して手動で IP アドレスを設定すると、 

( BOOTP や DHCP 、 RARP で設定された）動的 IP 設定 
は無効になり、手動で設定したアドレスに置き換えられま 
す。そのため、 IP アドレスは静的設定となります。静的設 
定の場合、 IP の値は固定となり、 BOOTP や DHCP 、 
RARP 、 その他の動的な設定方法は機能しなくなります。 

IP アドレスを手動で変更した場合は必ず、サブネットマ 
スクとデフォルトゲートウヱイも同時に設定し直す必要 
があります。 
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一般的な Telnet セッション 

Telnet セッションを開始したときの図を以下に示します。 


'g Command Prompt 國固百 


1icrosoft<R> Windows NT<TM> 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C ： S>Telnet 192.168.40.133 

C:、>_ 


Telnet - 192.168.40.133 


Connect Edit Terminal Help 

HP JetDirect 
Passuord is not set 

Please type "?" for help, or "/" for current settings. 

> I 
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設定パラメータをセットするには、システムから HPJetdirect プリン 
トサーバーへの Telnet セッションを確立する必要があります。 

1. システムプロンプトで次のように入力してください。 


te 丄 net <IP aadress > 

ここで 、 <IP address 〉 は Jetdirect 構成ぺージに表示されている IP 
アドレスです。 第 9 章 を 参照してください。 

2. HP Jetdirect プリントサーバーへの接続が表示されます。サーバーから 
「connected to IP address 」 という応答が返ってきたら、 Enter キー 
を 2 回押して Telnet 接続が初期化されていることを確認してください。 

3. ユーザー名とパスワードを入力するよう求めるプロンプトが表示された 
ら、適正な値を入力してください。 


デフオルトでは、 Telnet インタフェースではユーザ名やパスワードは必 
要ありません。管理者パスワードが設定されている場合は、 Telnet コマ 
ンド設定の入力と保存が可能になる前に、ユーザー名とこの管理パス 
ワードを入力するよう求められます。 

4. デフオルトはコマンドラインインタフェースになっています。パラメー 
夕をメニューインタフェースで設定するには Menu と入力します。詳細 
については、 「 ユーザーインタフェースオプション I を参照してください。 

サポートされているコマンドおよびパラメータの一覧については 、 「 Telnet 
のコマンドとパラメータ I を参照してください。 


ユーザーインタフェースオプション 

HP Jetdirect プリントサーバーでは、 Telnet コマンドを入力するために、 
2種類のインタフェースオプション、 コマンドラインインタフェース （ デ 
フオノレト） と メニューインタ フェース が 用意されています。 
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コマンドラインインタフェース（デフオルト） 

Telnet コマンドラインインタフェースを使用して設定パラメータをセット 
する手順は次のとおりです。 


注記 Telnet セッション中に「？」と入力すると、使用可能な設 

定パラメータ、コマンドの正しい形式、そしてコマンドの 
一覧が表ボされます。 

追加の（拡張）コマンドの一覧を表示するには、コマンド 
「 advanced 」 と入力してから「？」と入力します。 


現在の設定情報を表示するには、「/」と入力します。 


1. Telnet プロンプト「>」で次のように入力します。 

〈 parameter 〉 ： < va 丄 ue > 

それから Enter キーを押してください。 く parameter 〉 は定義する設定 
パラメータ、く value > はそのパラメータに割り当てる定義値です。各パ 
ラメータのエントリの最後には改行復帰文字が続きます。 

設定パラメータについては、 表 3.4 を参照してください （ ファームウェ 
アのバージョン x . 25.00以降）。 

2. さらに設定パラメータをセットする場合はこの手順を繰り返します。 

3. 設定パラメータの入力が終了したら、 「 exit 」 または 「 quit 」 と入力しま 
す （ どちらを入力するかはシステムによって異なります）。 


変更した設定を保存するかどうか尋ねられたら、保存する場合は 「 Y 」 
(デフォルト）、保存しない場合は 「 N 」 を入力します。 

「 exit 」 や 「 quit 」 のかわりに 「 save 」 と入力した場合、設定を保存 
するかどうか尋ねるプロンプトは表示されません。 
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Telnet のコマンドとパラメータ 表 3.4 は、使用可能な Telnet コマンドと 
パラメータの一覧です。 


注記 パラメータを （ たとえば' BOOTP サーバーや DHCP サー 

バーなどから）動的に指定する場合は、最初に手動設定に 
セットしておかないと Telnet を使って値を変更すること 
はできません。手動設定にセットする方法については、 
ip-config コマンドの項を参照してください。 

IP アドレスを手動で変更した場合は必ず、サブネットマ 
スクとデフォルトゲートウヱイも同時に設定し直す必要 
があります。 


表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （1/18) 


User Control Commands 

コマンド 

説明 

? 

ヘルプと Telnet コマンドを表示します。 

/ 

現在の値を表示します。 

menu 

設定パラメータにアクセスするのに使用する メニューインタ 

フェース を表示します。 

advanced 

拡張コマンドを有効にします。ヘルプ （？） で表示されるコマンドの 
一覧には拡張コマンドも含まれます。 

general 

拡張コマンドを無効にします。ヘルプ （？） で表示されるコマンドの 
一覧に拡張コマンドは含まれません（デフオルト）。 

save 

設定値を保存してセッションを終了します。 

exit 

セッションを終了します。 

export 

設定を編集用にファイルにエクスポートし、 Telnet や TFTP を 
使ってインポートします（このコマンドは、 UNIX など、入出力の 
リダイレクトをサポートしているシステムでのみサボートされて 
います）。 

General Settings 

コマンド 

説明 

passwd 

管理者パスワードを設定します （ 内蔵 Web サーバーおよび HP 
Web Jetadmin と共有されます）。たとえば、 

「passwd jd 1234 jd 1234」 と入力すると、パスワードは 「 jd 1234」 

に設定されます。確認のために 「 jd 1234」 を2回入力することに 
なりますので注意してください。 

16文字までの英数字を使用できます。次の Telnet セッションの 
開始時に、ユーザー名とこのパスワードを入力するよう求めるプロ 
ンブトが表示されます。 

このパスワードをクリアするには、パスワードと確認用エントリを 
入力せずにこのコマンドを入力します。 

パスワードはコールドリセットを行うとクリアされます。 
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表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （2/18) 


sys-location 

通常はシステムのロケーションを識別するのに使用される、英数字 
で構成される文字列 （ 最大255文字）。 

sys-contact 

通常はネットワークやデバイスの管理者の名前を識別するのに使 
用される、英数字で構成される文字列（最大255文字）。 

ssl-state 

Web 通信を行う際のプリントサーバーのセキュリティレベルを 
設定します。 

1 ( デフオルト）： HTTPS ポートへの強制ルート変更 。 HTTPS 
(Secure HTTP ) 通信のみを使用できます。 

2: HTTPS への強制ルート変更は使用できません。 HTTP と 
HTTPS 通信は使用できます。 

security-reset 

プリントサーバーのセキュリティ設定を、工場出荷時のデフオル 
卜値にリセットします。0 (デフオルト）の場合はリセットしませ 
ん。1の場合はセキュリティ設定をリセットします。 


Wireless 802.11 Main Settings 


コマンド 

説明 

network-type 

802.11ワイヤレスネットワークトポロジを指定します。 

Infrastructure: プリントサーパーはネットワークにおいて、アク 
セスポイントを通じて他の有線およびワイヤレスデバイスと通信 
します。 

Ad Hoc: ( デフォルト）プリントサーパーはアクセスポイントを 
使用せずに、他のワイヤレスデバイスと直接通信します。 

desired-ssid 

プリントサーパーに、希望する Service Set Identifier ( SSID )、 つ 
まリネットワーク名を指定します。32文字までの英数字を使用で 
きます。 

工場出荷時のデフォルト SSID は 、 Ad Hoc モードの hpsetup と 
なっています。 Infrastructure モードのネットワークでは 、 SSID 
hpsetup は使用しないでください。 

ssid コマンドがエントリなしで ( SSID がブランク）発行された場 
合、希望する SSID に < AUTO > が割り当てられます。 AUTO の場 
合、認証設定で一致する最初のネットワークに関連付けられます。 

encryption 

暗号化を使用するかどうかを指定します。0の場合は無効に、1 
(デフォルト）の場合は有効になります。 

wep - key-method 

WEP キー入力のフォーマットを指定します。 WEP キー入力は、 
適切な長さでなければなりません。 

ASCII: (デフォルト） ASCII コードの英数字 （0 〜9、 a 〜 z、A 
〜 Z ) を使用します。40/64ビット暗号化の場合、5文字を入力し 
ます。104/128ビット暗号化の場合、13文字を入力します 。 ASCII 
エントリでは、大文字と小文字の区別があります。 

HEX: 16進数 （0 〜9、 a 〜 f 、 A 〜 F ) を使用します。40/64ビッ 
卜暗号化の場合、10桁の16進数を入力します。104/128ビット 
暗号化の場合、26桁の16進数を入力します。 HEX エントリでは、 
大文字と小文字の区別はありません。 
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表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （3/18) 


wep-key 

静的 WEP (Wired Equivalent Privacy ) 暗号化キーを指定します。 
プリントサーバーでは、4つあるキーポジション （ Key 1、2、3、 
4) を使用してキーを最大4つまで保存できます。 WEP キーを入 
力するには、キーポジションと、その後に暗号化キーの値を指定 
します。たとえば、 

wep-key 10123456789 net 

このように指定すると、値0123456789 net が指定された128 
ビット WEP キーが Keyl に割り当てられます。 
wep-key-method コマンドを使用して、キー値の形式 （16 進数、 
または ASCII 英数字）を指定できます。かわりに、キーポジショ 
ンの後にオプションパラメータ （ ASCII または HEX ) を挿入する 
こともできます。たとえば、 

wep-key 1 ASCII 0123456789 net 

このように指定すると、 ASCII コードの文字列値0123456789 net 
が指定された128ビット WEP キーが Keyl に割り当てられます。 
静的 WEP キーを割り当てる場合、キーポジションとキー値がネッ 
トワーク上の他のワイヤレスデバイスに一致するようにしてくだ 
さい。入力したキー値の長さはすべて同じでなければならず 、 WEP 
キーの長さは適切な文字数または桁数でなければなりません。 

transmit-key 

WEP キーポジション（1、2、3、 4) を指定します。これは、プリ 
ントサーバーが暗号化通信に使用します。たとえば、 

transmit-key 2 

これは 、 Key 2が暗号化通信に使用されることを指定しています。 

desired-channel 

(Ad Hoc ) プリントサーパーが Ad Hoc ネットワークへの関連付け 
を要求するときに使用するチャネルを指定します。 

10: ( デフォルト）チャネル10 (2457 MHz ) を使用します。 

11: チャネル11 (2462 MHz ) を使用します。 

プリントサーバーは、任意のチャンネル上の指定 Ad Hoc ネット 
ワークの検出と関連付けが失敗したときに、このチャネルを使用し 
て使用可能であることをブロードキャストします。 

auth-type 

ネットワ—クアクセスが使用可能になる前の、プリントサ—パ— 
のリンクベースの認証方法を指定します。 

Open: (デフォルト）ワイヤレスネットワークがネットワークア 
クセスの認証を要求しない場合に〇 pen System 認証を使用しま 
す。ただし、この場合でも、データのセキュリティを確保するため 
にネットワークで引き続き暗号化キーが使用されている場合があ 
ります。 

Shared_Key: ネットワークの各デバイスに対してネットワーク 
アクセス用の同一の秘密 WEP キーを設定する必要がある場合、 
Shared Key 認証を使用します。 

この Shared _ Key オプションは、 wpa-auth-type コマンド設定 
(802. lx または PSK ) と併用することはできません。 
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表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （4/18) 


server-auth 

このコマンドを使用する場合は、動的暗号化オプション 
(dynamic-encrypt コマンド）および EAP 802.1 X 認証 
(wpa-auth-type コマンド）を指定する必要があります。このコ 
マンドは、ネットワークで使用されるサーバーベースの認証方法を 
指定するのに使用します。サボートされている認証プロトコルの簡 
単な説明については、 「第 1童 1 を参眧してください。 

None: (デフオルト）サーバーベースのネットワーク認証は使用さ 
れません。 

EAP_MD5: この認証方法では、 802.1 X EAP および MD 5 
( Message-Digest Algorithm 5 、 RFC 1321) を使用します。デバ 
イスにユーザー名とパスワードを指定する必要があります。ユー 
ザー名とパスワードをそれぞれ指定するには、 svr-auth-user お 
よび svr-auth-pass コマンドを使用します。 

EAP_TLS: 802.1 x EAP-TLS (Extensible Authentication 
Protocol - Transport Layer Security、RFC 2716) を使用する認 
証方法。デバイスの検証にユーザー名とインストール済み X .509 
準拠のデジタル証明書が必要です。さらに、認証サーバーの検証に 
使用する証明書発行局 ( CA ) 証明書をインストールする必要があり 
ます。ユーザー名の指定には、 svr-auth-user コマンドを使用し 
ます。証明書をインス!ルするには、組み込み Web サーバーを 
使用します。 第4 章を 参照してください。 

LEAP: LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol ) 
を使用する認証方法。 LEAP とは 、 Cisco Systems ， Inc が独自に 
開発したプロトコルです。 LEAP では、ユーザー名とパスワードが 
必要です。ユーザー名とパスワードをそれぞれ指定するには、 
svr-auth-user および svr-auth-pass コマンドを使用します 0 

PEAP: PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol ) 

を使用した認証方法。 PEAP では、クライアント検証にユーザー 
名とパスワードが必要です。さらに、認証サーバーの検証に使用す 
る証明書発行局 （ CA ) 証明書をインス!ルする必要があります。 
ユーザー名とパスワードをそれぞれ指定するには、 
svr-auth-user および svr-auth-pass コマンドを使用します 0 
証明書をインス1ルするには、組み込み Web サーバーを使用し 
ます。 第4 章を 参照してください。 

EAP_TTLS: TTLS (Tunneled Transport Layer Security ) を使用 

する認証方法。 EAP - TTLS とは、 X .509 準拠のデジタル証明書も 
使用する拡張版の EAP - TLS です。 TTLS では、クライアント検 
証にユーザー名とパスワードが必要です。さらに、認証サーバーの 
検証に使用する証明書発行局 ( CA ) 証明書をインストールする必要 
があります。ユーザー名とパスワードをそれぞれ指定するには、 
svr-auth-user および svr-auth-pass コマンドを使用します。 
証明書をインス1ルするには、組み込み Web サーバーを使用し 
ます。 第4 童を 参照してください。 

svr - auth-user 

サーバーベース認証のユーザー名を指定します。128文字までの英 
数字を使用できます。 

svr - auth-pass 

サーバーベース認証のパスワードを指定します。128文字までの英 
数字を使用できます。 
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表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （5/18) 


svr - auth-id 

認証サーバーの識別や検証に使用する、 CA 証明書の文字列を指定 
します。この文字列は、認証サーバーから受信した識別文字列と比 
較されます。文字列比較では、次のように正確に一致するかどうか 
を指定します。 

RIGHTMOST (デフォルト）：文字列エントリは、 CA 証明書文 
字列の右端の文字列と比較されます。 

USE_EXACT: 文字列エントリは、認証サーバーの文字列と全く 
同一である必要があります。 

wpa - auth-type 

このコマンドは、 auth-type コマンドの Shared Key 認証オプ 
ションとは互換性がありません。このコマンドは、サポートされて 
いる EAP 認証タイプを指定するのに使用します。 

802.1 x: 認証サーバーを使用する EAP ネットワークではこのオプ 
ションを使用します。ネットワーク上で使用されている 
EAP /802.1 X プロトコルを指定するには server-auth コマンド 
を使用します。動的暗号化オプションを指定するには 
dynamic-encrypt コマンドを使用します。 

PSK: 認証サーバーが使用されていない EAP ネットワークではこ 
のオプションを選択します。この場合、デバイス認証は事前共有 
キーによって行われます。事前共有キーは、 psk-passphrase コ 
マンドを使用してネットワークパスフレーズを指定すると生成さ 
れます。 dynamic-encrypt コマンドは Robust オプションに 
セットする必要があります。 

psk-passphrase 

ネットワークの事前共有キーを生成するのに使用されるパスフ 
レーズを指定します。パスフレーズは、16進で21〜 7 E までの 
ASCII 文字（文字〇〜9、 a 〜 z 、 A 〜乙および特殊文字！、@、 

#、$、％、八、&、（、）、_、十、=、■、し}、 [、：|、\、 ■■、<、>、 ？、 

' を使って8〜63文字の範囲で作成する必要があります。 

dynamic-encrypt 

サボートされる動的暗号化オプションを選択します。 

Basic: 動的 WEP 暗号化がサボートされます。 

Robust: 動的 Wi-Fi Protected Access ( WPA ) および WEP 暗号 
化プロトコルがサボートされます。 

互換性のある EAP 認証タイプを選択するには wpa-auth-type 
コマンドを使用します。 

• EAP / PSK 認証の場合、プリントサーバーでは Robust 暗号化 
( WPA 暗号化プロトコル）が使われている必要があります。 

• EAP /802.1 X 認証 ( LEAP のみ）の場合、プリントサーパーで 
は Basic 暗号化が使われている必要があります。 

• EAP /802.1 X 言忍証 （ PEAP 、 TLS 、 TTLS のみ）の場合、プリン 
トサーパーではネットワークに合わせて Basic 暗号化と 
Robust 暗号化のどちらが使用されていても構いません。 

動的暗号化プロトコルは認証サーバーの管理下にあります。また、 
プロトコルはアクセスポイントでもサボートされていなければな 
リません。 
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表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （6/18) 


802.11 Wireless Diagnostics 


コマンド 

説明 

Current SSID 

(読み取り専用パラメータ）ワイヤレスプリントサーバーが接続さ 
れるネットワーク名 （ SSID )。 

Current Channel 

(読み取り専用パラメータ）ワイヤレスプリントサーバーが現在使 
用しているチャネル名。 

Signal Strength 

(読み取り専用パラメータ ） プリントサーバーが受信する無線信号 
の強さ。 

<空白 >:プリントサーバーによるスキャン中に無線信号が検出で 
きませんでした。 

No Signal: どのチャンネルでも無線信号が検出されませんでした。 

Poor/Marginal/Good/Excellent: 検出された信号強度レベルを 

不します。 

Access Point Mac 

(読み取り専用パラメータ） Infrastructure モードの通信において 
使用されるアクセスポイントの MAC アドレス。たとえば、 

00: a 0: f 8:38:7 a : f 7 

となっている場合、 MAC アドレス 00 a 0 f 8387 af 7 がネットワーク 
上の通信に使用されたことを示します。 

TCP/IP Main Settings 


コマンド 

説明 

host-name 

英数字の文字列（最大32文字）。ネットワークデバイスの名前に 
この文字列を割り当てたり、名前をこの文字列に変更したりしま 
す。たとえば、 

「 host-name printer "!」 と入力するとデバイスに名前 「 printer "!」 
が割り当てられます。 

ip-config 

設定方法を指定します。 

manual: プリントサーパーは、 ( Telnet や内蔵 Web サーバ ー 、コ 
ントロールパネル、インス|ル/管理ソフトウエアなどの）手動 
設定ツールを使用して IP パラメータが設定されるまで待機しま 
す。ステータスは User Specified となります。 
bootp: プリントサーパーはネットワークに対して BOOTP リク 
エストを送信し、動的 IP 設定を行います。 

dhcp: プリントサーバーはネットワークに対して DHCP リクエ 
ストを送信し、動的 IP 設定を行います。 

ip 

プリントサーバーの IP アドレスをドット区切り表記で指定しま 
す。例： 

ip-config manual 

ip 192.168 .45. 39 

この例では、 ip-config で手動設定を指定し、 ip でプリントサー 
バーの IP アドレス 192.168.45.39 を手動設定しています。 

0.0.0.0を指定すると IP アドレスはクリアされます。 

終了して新しい IP アドレスを保存したら、次の Telnet 接続では 
その IP アドレスを指定する必要があります。 
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subnet-mask 

受信したメッセージに示されている IP アドレスの中の、ネット 
ワークおよびホストを示す部分を認識するのに使用する（ドット区 
切り表記の）値。たとえば、 

subnet-mask 255.255.255.0 

と指定すると、サブネットマスク値255.255 .255.0 がプリント 
サーバーに格納されます。値を0.0.0.0と指定するとサブネットマ 
スクは無効になります。詳細については、 付録 A を参眧してくだ 
さい 。 

default-gw 

デフオルトゲートウェイの IP アドレスをドット区切り表記で指定 
します。たとえば、 

default-gw 192 .168.40.1 

と指定すると、プリントサーバーのデフオルトゲートウェイの IP 
アドレスとして 192.168.40.1 が割り当てられます。 

注記： HP Jetdirect プリントサーバーの設定が DHCP で行われ 
た場合にサブネットマスクやデフオルトのゲートウェイアドレス 
を手動で変更すると、プリントサーバーの IP アドレスも手動で変 
更する必要があります。このように変更すると、 DHCP で割り当 
てられたアドレスは DHCP IP アドレスプールに戻されます。 

Coring Server 

( 読み取リ専用パラメータ ） HP Jetdirect プリントサーバーの最新 
の IP アドレスの設定を行った （ BOOTP や DHCP サーバーといっ 
た）サーバーの IP アドレス。 

TFTP Server 

( 読み取り専用パラメータ ） HP Jetdirect プリントサーバーに 
TFTP パラメータを割り当てた TFTP サーバーの IP アドレス。 

TFTP Filename 

( 読み取り専用パフメータ） TFTP サーバー上の TFTP ファイルの 
パスとファイル名。たとえば、 

hpnp/printerl .cTg 

domain-name 

デバイスのドメイン名。たとえば、 
domain-name support.hp.com 

と指定すると、ドメイン名として support .hp. com が割り当てら 
れます。 

このドメイン名にはホスト名は含まれません。これは FQDN (Fully 
Qualified Domain Name の略、 printerl . support . hp . 
com など）ではありません。 

dns-svr 

DNS (Domain Name System ) サーバーの IP アドレス。 

pri - wins-svr 

プライマリ Windows Internet Name Service ( WINS ) サーパー 
の IP アドレス。 ドット区切り表記です。 

sec - wins-svr 

セカンダリ Windows Internet Name Service ( WINS ) サーパー 
の IP アドレス。 ドット区切り表記です。 

smtp-svr 

(SMTP メ ールサーバ_ ) 電子メ ール送信用 SMTP (Simple Mail 
Transport Protocol ) サーパーの IP アドレス。この機能をサポー 
卜しているスキャンデバイスで使用します。 
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TCP/IP Print Options 


コマンド 

説明 

9100 -printing 

プリントサーバーでの TCP ポート9100への印刷出力の有効/無 
効を切り替えます。0の場合は無効に、1(デフォルト）の場合は 
有効になります。 

ftp-printing 

FTP による印刷機能の有効/無効を切り替えます。0の場合は無効 
に、1 ( デフォルト）の場合は有効になります。 ( TCP ポート20、 21) 

ipp-printing 

IPP を使用する印刷機能の有効/無効を切り替えます。0の場合は 
無効に、1(デフォルト）の場合は有効になります。 （ TCP ポート 
631) 

Ipd-printing 

LPD を使用する印刷機能の有効/無効を切り替えます。無効の場 
合は0、有効の場合は1 ( デフォルト）です。 （ TCP ポート 515) 

banner 

LPD バナーページの印刷の有効/無効を切り替えます。0の場合 
はバナーページは無効です。1(デフォルト）の場合にはバナー 
ページは有効になります。 

interlock 

プリンタで Port 9100印刷接続を閉じる前にすベての TCP パケッ 
卜について ACK ( 応答確認）が必要となるかどうかを指定します。 
マルチポートプリントサーバーの場合は、ポート番号とオプショ 
ン値を指定します。ポート番号は1(デフォルト）、2、3が指定可 
能です。オプション値が0 ( デフォルト）の場合はインターロック 
は無効になり、1の場合は有効になります。たとえば、 

interlock 21 と指定すると、ポート番号は2でインターロッ 
クが有効になります。 

mult - tcp-conn 

( マルチポートのサーバーのみ）複数の TCP 接続の有効/無効を切 
り替えます。 

0 ( デフォルト）：複数の接続が許可されます。 

1:複数の接続は許可されません。 

buffer-packing 

TCP / IP パケットのバッファ圧縮の有効/無効を切り替えます。 

0 (デフォルト）：通常は0で、データバッファはプリンタに送信 
される前に圧縮されます。 

1:バッファ圧縮は無効になり、データは受信した状態のままでプ 
リンタに送信されます。 

write-mode 

TCP PSH フラグを設定してデバイスからクライアントへのデー 
夕転送を制御します。 

0(デフォルト）：このオプションは無効です。フラグはセットされ 
ません。 

1: all - push オプション。すべてのデータバケットにプッシュビッ 
卜がセットされます。 

2: eoi - push オプション。 End - of - lnformation フラグがセットされ 
ているデータバケットに対してのみプッシュビットがセットされ 
ます。 
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TCP/IP LPD Queues 


コマンド 

説明 

addq 

ユーザー定義のキューを追加します。キュー名（表示可能な ASCII 
文字で最大32文字）、前付加文字列名、後付加文字列名、処理す 
るキュー（通常は RAW ) をコマンドラインで指定する必要があり 
ます。ユーザー定義のキューは最大で6つまで追加できます。 

deleteq 

ユーザー指定のキューを削除します。 deleteq コマンドラインで 
キュー名を指定する必要があります。 

defaultq 

印刷ジョブについて指定されたキューが不明な場合に使用する 
キューの名前。デフオルトでは、デフオルトキューは AUTO です。 

addstring 

プリントデータの前あるいは後ろに付加するユーザー定義の文字列 
を追加します。文字列は最大で8つまで指定可能です。文字列名お 
よび文字列の内容は addstring コマンドラインで指定します。 

deletestring 

ユーザー定義の文字列を削除します。文字列名は deletestring コ 
マンドラインで指定します。 

TCP/IP Raw Print Ports 


コマンド 

説明 

raw-port 

TCP ポート9100への印刷用にさらに追加するポートを指定しま 
す。有効なポートは3000から9000までですが、実際にどのポー 
卜が指定可能かはアブリケーションによつて異なります。最大2つ 
のポートが指定可能です。 

TCP/IP Access Control 


コマンド 

説明 

allow 

HP Jetdirect プリントサーパーに格納されているホストアクセス 
リストにエントリを作成します。各エントリには、プリンタに接続 
可能な、ホストやホストのネットワークが指定されます。このコマ 
ンドのフオーマットは 「allow netnum [ mask ]」 で、 netnum は 
ネットワーク番号またはホストの IP アドレス、 mask は、アクセ 
スを確認するのに使用される、ネットワーク番号やホストアドレ 
スに適用されるアドレスビットマスクです。アクセスリストに指 
定可能なエントリは最大10までです。エントリがない場合は、す 
ベてのホストでアクセスが許可されます。たとえば、 

allow 192.0 .0.0 255.0 .0.0 

と指定するとネットワーク192上のホストでアクセスが許可され 
ます。 

allow 192.168 .1.2 

と指定した場合は1つのホストでのみアクセスが許可されます。こ 
の場合にはデフオルトのマスク255.255 .255.255 が適用されま 
す。明示的に指定する必要はありません。 

allow 0 と指定するとホストアクセスリストがクリアされます。 

詳細については、 第7 童を 参照してください。 
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TCP/IP Other Settings 


コマンド 

説明 

syslog-conng 

プリントサーパー上での syslog サーパーの動作の有効/無効を切 
り替えます。0の場合は無効に、1(デフオルト）の場合は有効に 
なります。 （ UDP ポート 514) 

syslog-svr 

syslog サーパーの IP アドレスをドット区切り表記で指定します。 
ここで指定されたサーバーに HP Jetdirect プリントサーバーから 
syslog メッセージが送信されます。たとえば、 
syslog-svr : 1 92.168.40.1 

と指定すると192.168 .40.1 を syslog サーバーの IP アドレスと 
して割り当てます。 

詳細については、 付録 A を参照してください。 

syslog-max 

HP Jetdirect プリントサーバーが1分あたりに送信可能な syslog 
メッセージの最大数を指定します。この設定により、管理者はログ 
ファイルのサイズを制御できます。デフオルトは1分あたり10と 
なっています。ゼロに設定すると 、 syslog メッセージの数は無制 
限となります。 

syslog-priority 

syslog サーバーに送信される syslog メッセージのフィルタリン 
グを制御します。フィルタの範囲は0から8までで、0が最も厳 
しく、8が最も一般的になります。指定されたフィルタレベルよ 
り低い（つまり優先順位が高い）メッセージだけが報告されます。 
デフオルト設定は8で、あらゆる優先順位のメッセージが送信さ 
れます。 

0を指定した場合、すべての syslog メッセージが無効になります。 

syslog-facility 

メッセ—ジのソ—スファシリティを特定するために使用するコー 
ド （ トラブルシューティング時に、選択されたメッセージのソース 
を特定する場合など）。デフオルトで HP Jetdirect プリントサー 
バーはソースファシリティコードとして LPR を使用しますが、 
口ーカルユーザーの値 localO 〜 local 7 を使って個々のプリント 
サーバーまたはプリントサーバーのグループを特定することもで 
きます。 

slp-config 

プリントサーパー上での Service Location Protocol ( SLP ) の動 
作の有効/無効を切り替えます。0の場合は無効に、1(デフオル 
卜）の場合は有効になります。 SLP は、 HP ソフトウェアアプリ 
ケーションで ( UDP ポート427を使って）自動的にデバイスを検 
出するのに使用されます。 

mdns-config 

マルチキヤスト Domain Name System ( mDNS ) サービスの有効 
/無効を切り替えます。0の場合は無効に、1(デフオルト）の場合 
は有効になります。 mDNS は一般に、通常の DNS サーバーが利 
用できない小規模ネットワークで、 IP アドレスと名前の解決を 
( UDP ポート5353経由で）行うのに使用されます。 

mdns - service-name 

このデバイスまたはサービスに割り当てられている、最大64文字 
の英数字の ASCII 文字列を示します。この名前は不変であり 、 （IP 
アドレスなどの）ソケット情報がセッションごとに変更される場合 
に、特定のデバイスまたはサービスを解決するのに使用されます。 
Apple Rendezvous ではこのサービスが表示されます。デフオル 
卜のサービス名はプリンタモデルと LAN ハードウェア （ MAC ) ア 
ドレスです。 
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mDNS Domain 

Name 

(読み取り専用パラメータ）デバイスに割り当てられている mDNS 
ドメイン名をく host name >. local の形式で示します。ユーザー指 
定のホスト名が割り当てられていない場合、デフォルトのホスト名 
NPIxxxxxx が使用されます。ここで、 xxxxxx は LAN ハードウェ 
了 ( MAC ) アドレスの最後の6桁です。 

mdns-pr 卜 svc 

印刷に使用する、優先順位が最も高い mDNS サービスを指定しま 
す。このパラメータの設定は、次のオプション番号の中から1つ 
を選択して行います。 

1:ポート9100による印刷 

2: IPP ポートによる印刷 

3:デフオルトの LPD raw キュー 

4:デフオルトの LPD テキストキュー 

5:デフォルトの LPD 自動キュー 

6:デフォルトの binps ( バイナリ Postscript ) キュー 

ア〜 12: ユーザー指定の LPD キューが定義されている場合、ユー 

ザー指定の LPD キュー5〜10に対応します。 

デフォルトでどれが選択されるかはプリンタによって異なります 
が、通常はポート9100による印刷か 、 LPD binps となります。 

ttl-slp 

Service Location Protocol ( SLP ) パケットの IP マルチキャスト 
「生存時間」 （ TTL ) の設定を指定します。デフォルト値は4ホップ 
(口ーカルネットワークからのルータ数）です。指定可能な範囲は 

1〜15までです。 -1 を指定するとマルチキャスト機能が無効にな 
ります。 

ipv 4 -multicast 

プリントサーバーによる IP バージョン4マルチキャストバケッ 
卜の受信および送信の有効/無効を切り替えます。0の場合は無効 
に、1 ( デフォルト）の場合は有効になります。 

idle-timeout 

アイドル状態の印刷データ接続を確立したままにしておく秒数を 
指定する整数値 （1 〜3600)。たとえば、 
idle-timeout 120 

と指定すると、アイドルタイムアウト値は120秒となります。 

デフォルトは270秒です。0を指定すると接続は終了しないため、 
他のホストから接続することはできなくなります。 

user-timeout 

Telnet や FTP セッションを自動切断する前にアイドル状態して 
おく秒数を指定する （1 〜3600までの）整数値。デフォルトは900 
秒です。0を指定した場合、タイムアウトは無効になります。 

注意：1〜5 くらいの小さな値を指定すると Telnet の使用を事実 
上無効にできます。このように指定すると、何らかの変更を行う前 
に Telnet セッションが終了するためです。 

cold-reset 

TCP / IP を工場出荷時の設定にセットします。コールドリセット後 
はプリントサーバーの電源を入れ直してください。 IPX / SPX や 
AppleTalk といった他のサブシステムのパラメータには影響はあ 
りません。 

ews-config 

プリントサーバーの内蔵 Web サーバーの有効/無効を切り替えま 
す。0の場合は無効に、1(デフォルト）の場合は有効になります。 
詳細については、 第4 童を 参照してください。 
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tcp-mss 

口ーカルサブネット （Ethernet MSS =1460 バイト以上）あるいは 
リモートサブネット （ MSS =536 バイト）との通信を行う際に使用 
するよう HP Jetdirect プリントサーバーが通知する最大セグメン 
トサイズ （ MSS ) を指定します。 

0:(デフォルト）すべてのネットワークが口ーカルであるとみなさ 
れます (Ethernet MSS =1460 バイト以上）。 

1: サブネットについては MSS =1460 バイト（以上）、リモート 
ネットワークについては MSS =536 バイトを使用します。 

2: 口ーカルサブネットを除き、すべてのネットワークがリモート 
( MSS =536 バイト）であるとみなされます。 

MSS の設定は、データの再転送を引き起こしかねない IP フラグ 
メンテーシヨンが発生するのを防ぐのに役立つため、パフォーマン 
スの向上につながります。 

tcp-msl 

最大セグメント寿命 ( MSL ) を秒単位で指定します。指定できる値 
の範囲は5〜120秒です。デフォルトは15秒です。 

default-ip 

強制的な TCP / IP の再設定の際（たとえば電源を入れ直したときや 
BOOTP / DHCP を使用するよう手動で設定されたとき）に、プリ 
ントサーバーでネットワークから IP アドレスを取得できない場合 
に使用する IP アドレスを指定します。 

DEFAULTJP : 一般的なデフォルトの IP アドレス 192.0.0.192 

を設定します。 

AUTOJP : リンクローカル IP アドレス 169.254. X . X を設定します。 

初期設定は、最初に電源がオンになったときに取得された IP アド 
レスによって決まります。 

default - ip-dhcp 

一般的なデフォルトの IP アドレス192.0 .0.192 またはリンクロー 
カル IP アドレス 169.254. X . X が自動的に割り当てられているとき 
に、 DHCP リクエストを定期的に発信するかどうかを指定します。 

0: DHCP リクエストを無効にします。 

1(デフォルト）： DHCP リクエストを有効にします。 

TCP/IP Diagnostics 


コマンド 

説明 

Last Config IP 

(読み取り専用パラメータ ） HP Jetdirect プリントサーバーの IP 
アドレスの設定を行ったシステムの IP アドレス。 

TCP Conns Refused 

(読み取り専用パラメータ ） プリントサーバーで拒否されたクライ 
アント TCP 接続の数。 

TCP Access Denied 

(読み取り専用パラメータ）接続可能なエントリがプリントサー 
バーのホストアクセスリストにないためにクライアントシステム 
からのアクセスが拒否された回数。 

DHCP Lease Time 

( 読み取リ専用パラメータ ） DHCP IP アドレスのリース時間（秒）。 

DHCP Renew Time 

( 読み取り専用パラメータ） DHCP のリース更新時間を （ 秒単位で） 
指定する、 DHCPT 1 タイムアウト。 

DHCP Rebind Time 

( 読み取り専用パラメータ） DHCP のリース再バインド時間を（秒 
単位で）指定する 、 DHCP T 2 タイムアウト。 


JAWW 


TCP / IP の概要 92 

















表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （13/18) 


SNMP Main Settings 


コマンド 

説明 

snmp-config 

プリントサーバー上での SNMP の動作の有効/無効を切り替えま 
す。0の場合は SNMP は無効に、1(デフォルト）の場合は有効に 
なります。 

注意： SNMP を無効にすると 、 HPWeb Jetadmin などの管理ア 
プリケーションとの通信だけでなく、すべての SNMP エージェン 
卜 （SNMP vl 、 v 2、 v 3) も無効になります。さらに、最新の HP 
ダウンロードユーティリティによるファームウェアのアップグ 
レードも無効になります。 

get - cmnty-name 

HP Jetdirect プリントサーバーがどの SNMP GetRequest に応 
答するかを決定するパスワードを指定します。これはオプションで 
す。ユーザー指定の取得コミュニティ名が設定されている場合、プ 
リントサーバーはユーザー指定のコミュニティ名と工場出荷時の 
デフォルトのいずれかに応答します。コミュニティ名は ASCII 文 
字でなければなりません。最大文字数は255文字です。 

set - cmnty-name 

HP Jetdirect プリントサーバーがどの SNMP SetRequests 
(制御関数）に応答するかを決定するパスワードを指定します。送 
られてきた SNMPSetRequest に対してプリントサーバーが応答 
するには、その SNMP SetRequest のコミュニティ名がプリント 
サーバーの「設定コミュニティ名」と一致している必要があります 
(セキュリティを強化するために、プリントサーバーのホストアク 
セスリストを通しての設定アクセスを制限することもできます）。 
コミュニティ名は ASCII 文字でなければなりません。最大文字数 
は255文字です。 

default - get-cmnty 

デフォルトの取得コミュニティ名の有効/無効を切り替えます。 

0の場合は無効に、1(デフォルト）の場合は有効になります。 

このパラメータを無効にすると、場合によっては SNMP 管理アブ 
リケーションとの通信が禁止されます。 

SNMP Traps 


コマンド 

説明 

auth-trap 

プリントサーバーで SNMP 認証トラップを送信する（オン）か送 
信しない（オフ）かを設定します。認証トラップは、 SNMP リク 
エストは受信したもののコミュニティ名チェックに失敗したこと 
を示します。0の場合はオフ、1(デフォルト）の場合はオンにな 
ります。 
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trap-dest 

ホストの IP アドレスを HP Jetdirect プリントサーパーの SNMP 
トラップ宛先リストに入力します。コマンドのフオーマットは次の 
とおりです。 

trap - dest : ip-address [コ ミュニティ名] [ ポート番号] 

デフオルトのコミュニティ名は 「 public 」 で、デフオルトの SNMP 
ポート番号は ri 62 j です。ポート番号は、コミュニティ名なしで 
指定することはできません。 

このテーブルを削除するには、 「 trap - dest : 0」と指定します。 

このリストが空の場合、プリントサーバーでは SNMP トラップを 
送信しません。このリストの最大エントリ数は3です。 SNMP 卜 
ラップ宛先リストはデフオルトでは空になっています。 SNMP 卜 
ラップを受信するには、 SNMP トラップ宛先リストに一覧表示さ 
れているシステムで、そのトラップをリッスンするトラップデー 
モンが動作している必要があります。 

IPX/SPX Settings 


コマンド 

説明 

ipx-config 

プリントサーバー上での IPX / SPX プロトコルの動作の有効/無効 
を切り替えます。0の場合は無効に、1(デフオルト）の場合は有 
効になります。たとえば、 

ipx-config 0 と指定すると、 IPX / SPX の動作が無効になり 
ます。 

ipx-unitname 

(プリントサーバー名）プリントサーバーに割り当てられている、 
英数字で構成されるユーザー割り当ての名前（最大31文字）。こ 
の名前のデフオルトは NPIxxxxxx で、 xxxxxx の部分は LAN ハー 
ドウェアアドレスの最後の6桁の数字です。 

Address 

(読み取り専用パラメータ） IPX ネットワーク番号およびそのネット 
ワークで検出されたノード番号を、 NNNNNNN:hhhhhhhh (16 進数） 
の形式で示します。 NNNNNNNN はネットワーク番号 、 hhhhhhhh 
はプリントサーバーの LAN ハードウェアアドレスです。 

ipx-frametype 

お使いのプリントサーバーモデルで使用できる IPX フレームタ 
イプの設定を指定します 。 AUTO ( デフオルト）、 EN _ SNAP 、 
EN _8022、 EN _8023、 EN_lk TR _8022、 TR_SNAP が指定可 

能です。詳細については、 第9 童を 参照してください。 

ipx-sapinterval 

HP Jetdirect プリントサーバーが、ネットワーク上で行われる 
SAP (Service Advertising Protocol ) ブロードキャストの合間に 
待機する間隔 （1 〜3600秒）を指定します。デフオルトは60秒 
です。0を指定すると SAP ブロードキャストは無効になります。 

Ipx - nds-tree 

プリントサーバーの NDS ツリー名を指定する、英数字で構成さ 
れる文字列。最大文字数は31文字です。 

ipx - nds-context 

HP Jetdirect プリントサーバーの NDS コンテキストを指定する、 
英数字で構成される文字列。最大文字数は256文字です。 

ipx - job-poll 

HP Jetdirect プリントサーバーがプリントキュー内の印刷ジョ 
ブをチェックするために待機する間隔 （1 〜255秒）を指定しま 
す。デフオルトは2秒です。 

ipx-banner 

Printer Job Language ( PJL ) による IPX バナーぺージの印刷の 
有効/無効を切り替えます。0の場合はバナーページは無効です。 

1(デフオルト）の場合にはバナーページは有効になります。 
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表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （15/18) 


ipx-eoj 

PJL による IPX ジヨブ終了通知の有効/無効を切り替えます。0の 


場合は無効に、1(デフォルト）の場合は有効になります。 

ipx - toner-low 

PJL による IPX トナー残量少通知の有効/無効を切り替えます。 

0の場合は無効に、1(デフォルト）の場合は有効になります。 

source-route 

( 1クンリングのみ）ネットワークでの IPX/SPX ソースルー 
ティングの使用に関する HP Jetdirect プリントサーバーの設定を 
行います。 

auto (デフオルト）：ソースルーティングは自動的にネットワーク 
から検知されます。 

off : バケットはソースルーティングなしで送信されます。プリント 
サーバ _ は同ーリング上のステ _ シヨンに対してのみ応答します。 
single r : すべてのバケットについて、送信時にソースルーティン 
グが行われます。単ールート方式は、ブロードキャスト時、および 
ルートが不明の場合に使用します。 

all rt : すべてのバケットについて、送信時にソースルーティングが 
行われます。全ルート方式は、フロードキャスト時、およびルート 
が不明の場合に使用します。 

AppleTalk Settings 


コマンド 

説明 

appletalk 

プリントサーバー上での AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルの動 
作の有効/無効を切り替えます。0の場合は無効に、1(デフォル 
卜）の場合は有効になります。たとえば、 

at-config 〇と指定すると AppleTalk の動作は無効になります。 

name-override 

(外付けプリントサーパーのみ） AppleTalk ネットワークの名前を 
指定します。32文字まで使用できます。 

Name 

( 読み取リ専用パラメータ） AppleTalk ネットワーク上のプリンタ 
名。名前の後に番号が付いているときは同名のデバイスが複数ある 
ことを示し、その中の N 番目のデバイスであることを意味します。 

Print Type 

(読み取り専用パラメータ） Jetdirect プリントサーバーによって 
報告された、 AppleTalk ネットワークプリンタタイプを示します。 
プリンタタイプは最大3つまでレポートされます。 

Zone 

(読み取り専用パラメータ）プリンタが設置されている AppleTalk 
ネットワークゾーンの名前。 

Phase 

( 読み取り専用パラメータ） AppleTalk の phase 2 ( P 2) は 
HP Jetdirect プリントサーバーであらかじめ設定されています。 

Status 

( 読み取リ専用パラメータ）現在の AppleTalk 設定のステータスを 
不し#:す。 

READY : HP Jetdirect プリントサーバーがデータ待ちの状態であ 
ることを示します。 

DISABLED : AppleTalk が手動で無効にされたことを示します。 
INITIALIZING : プリントサーバーがノードのアドレスまたは名前 
を登録中であることを示します。その他のステータスメッセージ 
が表示される場合もあります。 
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表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （16/18) 


DLC/LLC Settings 


コマンド 

説明 

dlc / llc-config 

プリントサーバー上での DLC / LLC プロトコルの動作の有効/無 
効を切り替えます。0の場合は無効に、1(デフォルト）の場合は 
有効になります。たとえば、 

dlc/llc-config 0 と指定すると DLC / LLC の動作は無効に 
なります。 

strict -8022 

DLC / LLC プロトコルの解釈を制御します。 

0 ( デフォルト）：無効。つまり厳密には解釈されません。 

1:有効。つまり厳密に解釈されます。 

Other Settings 


コマンド 

説明 

link-type 

(10/100 Fast Ethernet ) プリントサーバーのリンク速度 （10 また 
は100 Mbps ) および通信モード（全二重または半二重）を設定し 

ます。 AUTO 、 100 FULL 、 100 HALF 、10 FULL 10 HALF が選 

択可能です。 

AUTO (デフォルト）を指定すると、プリントサーバーでは自動 
ネゴシエートを使用してリンク速度およびモードを決定します。自 
動ネゴシエートに失敗した場合は、 100 HALF が設定されます。 

laa 

工場出荷時に割り当てられている LAN ハードウェア （ MAC ) アド 
レスに代わる口ーカル管理アドレス ( LAA ) を指定します。 LAA を 
使用する場合、16進で12桁のユーザー指定の文字列を入力する 
必要があります。 

1クンリングプリントサーバーの場合、 LAA アドレスは16進 
数40〜 7 F で始まっていなければなりません。 

Ethernet プリントサーバーの場合、 LAA アドレスは16進数 X 2、 
X 6、 XA 、 または XE で始まっていなければなりません。ここで、 

X は〇〜 F までの任意の16進数字です。 

デフォルトのアドレスは工場出荷時に割り当てられたアドレスです。 

webscan-config 

( Web スキャン設定） Web スキャンをサボートしているデバイス 
に接続したときの、プリントサーバーでの Web スキャン機能の 
有効/無効を切り替えます。0の場合は無効に、1 ( デフォルト）の 
場合は有効になります。 

scan - idle-timeout 

アイドル状態のスキャン接続を確立したままにしておく秒数 （1 〜 
3600)。0を指定した場合、タイムアウトは無効になります。デ 
フオルトは300秒です。 

scan - email-config 

( 電子メールスキャン設定） Web スキャンサーバーの 
scan - to - email 機能の有効/無効を切り替えます。0の場合は無効 
に、1 ( デフォルト）の場合は有効になります。 

MFP-config 

( MFP 設定）多機能周辺機器あるいは才ールインワンの周辺機器に 
付属しているクライアントソフトウェアをプリントサーバーでサ 
ポートするかどうかを指定します。 

0(デフオルト）：〇の場合は、クライアントソフトウェアのサボー 
卜は無効になります （ 印刷のみが可能です）。 

1:クライアントソフトウェアのサポートが有効になります（印刷 
とスキャンが可能です）。 
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表 3.4 Telnet のコマンドと パラメータ （17/18) 


usb-mode 

HP Jetdirect プリントサーバーの USB ポートで使われる通信 

モードを指定します。 

• Auto (デフオルト）：自動でネゴシエーションを行い、取り付け 
られているプリンタやデバイスで使用可能な最善の通信モー 
ドを設定します。 

• MLC : (Multiple Logical Channels ) 複数のチャンネルを使用 
して印刷、スキャン、ステータス通信を同時に行うことを可能 
にする、 HP 独自の通信モード。 

• BIDIR : プリンタとプリントサーバー間の双方向通信をサボー 
卜している標準の接続。プリントサーバーは印刷データを送信 
し、プリンタからはステータスを受信します。 

• UNIDIR : データを（プリンタへの）1方向にのみ転送する標準 
の接続。 

usb-speed 

(読み取り専用パラメータ、 USB 2.0 対応製品のみ） HP Jetdirect 
プリントサーバーとデバイス間の USB 接続の、自動ネゴシエー 
卜された通信速度を示します。 

• Full Speed : USB v 2.0 仕様に指定されているとおり12 
Mbits/sec で、 USBvl .1 仕様と互換性があります。 

• Hi - Speed : 480 Mbits/sec で、 USB v 2.0 デバイスでのみ使 
用可能です。 

• Disconnected : USB ポートは接続されていません。 

status - page-lang 

プリントサーバーからプリンタへと Jetdirect 設定/ステータス 
ページを送信する際に使用されるプリンタジョブ言語 ( PJL ) を指 
定します。 

• Auto (デフオルト）： PDL は、プリントサーパーに電源が投入 
されたとき、あるいはコールドリセットされた後に自動的に検 
出されます。 

• PCL : Hewlett-Packard プリンタ制御言語 
( Hewlett-Packard Printer Control Language ) 

• ASCII : 標準 ASCII 文字 

• HPGL 2: Hewlett-Packard グラフィックス言語 
( Hewlett-Packard Graphics Language ) ( v 2) 

• PS : Postscript 言語 

Support Settings 


コマンド 

説明 

Web JetAdmin URL 

( 読み取リ専用パラメータ） HP Web Jetadmin でこのデバイスが 
検出されたら、 HP Web Jetadmin にアクセスできるよう、デバイ 
スに対してこの URL が指定されます。 

Web JetAdmin Name 

(読み取り専用パラメータ） HP Web Jetadmin でこのデバイスが 
検出されたら、この HP Web Jetadmin ホスト名が（あれば）指 
定されます。 

support-name 

通常は、このデバイスについてのサボートが必要な場合の連絡先と 
なる担当者の名前を示すのに使用されます。 

support-number 

通常は、このデバイスについてのサボートが必要な場合の連絡先と 
なる電話番号や内線番号を指定するのに使用されます。 
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support-url 

このデバイスについての製品情報が掲載されている、インターネッ 
卜あるいはイントラネットの Web URL アドレス。 

tech - support-url 

テクニカルサポート情報が掲載されている、インターネットある 
いはイントラネットの Web URL アドレス。 


メニューインタフェース 


Telnet のコマンドプロンプトで 「 menu 」 と入力すると、オプションのメ 
ニューインタフェースが表示されます。メニューインタフェースを使用す 
ればコマンドを覚えなくてもすみ、そして設定パラメータにアクセスしやす 
い構造的なメニューー覧を利用できます。 

メニューインタフェースの例として、 TCP/IP メニューを使用したときの図 
を 図 3.1 に示します。 

• [メインメニュー] 画面から、メニュー番号を選んで入力します。サブ 
メニューがあれば、サブメニュー番号を選んで入力します。 

• パラメータ設定を変更したいときは、プロンプトで 「 Y 」（「 Yes 」 の意 
味）と入力します。 

パラメータを変更する場合は、 Backspace キーを使って設定を編集し 
てください。認識できない値が入力された場合は、適切な入カオプシヨ 
ンが表示されます。 


注記 メニューを終了するまで、そして変更を保存するかどうか 

のプロンプトが表示された場合は保存するよう選択するま 
で、変更内容は Jetdirect プリントサーバーには保存され 
ません。 
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図 3.1 例：メニューインタフェースの使用 


Main Menu 


1 . General Menu 

2. TCP/IP Menu...■ 
SNMP Menu... 
IPX/SPX Menu 

5. AppleTalk Menu 

6. DLC/LLC Menu 

7. Other Settings 

8. Support Settings 
Wireless Settings 
Help 

Exit Menu 
Exit Telnet 
Enter Selection => 2 


[2] を選択して [TCP/IP Menu] を選 

びます。 


TCP/IP Menu 


TCP/IP - Main Settings 
TCP/IP - Print Options 
TCP/IP - Raw Print Ports 
TCP/IP - Access Control 
TCP/IP - Other Settings 
TCP/IP - Diagnostics 
Return to Main Menu 


Enter Selection 



[1] を選択して [TCP/IP 
Main Settings] で一覧表示 

されているパラメータを表示 
します。 


TCP/IP - Main Settings 

Host Name 

printerl 

IP Config Method 

USER SPECIFIED 

IP Address 

192.168 .45.39 

Subnet Mask 

255.255 .0.0 

Default Gateway 

192.168 .40.1 

Config Server 

192.168 .2.21 

TFTP Server 

192.168 .2.21 

TFTP File Name 

hpnp/print.cfg 

Domain Name 

Not Specified 

DNS Server 

Not Specirled 

Pri WINS Server 

Not Specified 

Sec WINS Server 

Not Specirled 

SMTP Mail Server 

Not Specirled 

Would you like to change any of the settings? (Y/[N]) : Y 


これらのパラメータを編集するには、 「 Y 」 と入力します。 Backspace キーを 
使用してパラメータを編集してください。 

セッション終了時に保存するまで、変更内容は保存されません。 
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Telnet を使用して既存の IP 設定を消去する 


Telnet セッション中に IP アドレスを消去するには、コマンドラインで次の 
ように入力します。 

1. cold-reset と入力し、 Enter を手甲しま3。 

2. quit と入力し、 Enter を押して Telnet を終了します。 

3•プリントサーバーの電源を入れ直します。 


注記 この手順によって TCP / IP パラメータがすべてリセットさ 

れます。ただしリセットされるのは TCP / IP サブシステム 
のみです。 IPX / SPX や AppleTalk といった他のサブシス 
テムのパラメータには影響はありません。 

すべてのパラメータを工場出荷時のデフオルト値にリセッ 
卜する方法については、 第8 章 を 参照してください。 


内蔵 Web サーバーの 使用 

内蔵 Web サーバーをサポートしている HP Jetdirect プリントサーバーで 
は IP パラメータの設定を行うことができます。詳細については、 第4 章 を 
参照してください。 
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プリンタのコントロールパネルの使用 

プリンタでサポートされていれば、 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバーで 
は、プリンタのコントロールパネルからアクセスできる設定メニューを利用 
できます。このメニューを使用すると、ネットワークプロトコルの有効/無 
効を切り替えたり、基本的なネットワークパラメータをセットしたりできま 
す。 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーの場合は、基本的なワイヤ 
レスネットワーク接続パラメータの設定を行うこともできます。利用可能な 
メニュー項目の概要については、 付録 C を参照してください。 


注記 プリンタのコントロールパネルの使用方法の詳細につい 

ては、プリンタのマニュアルを参照してください。 


プリンタのコントロールパネルから HP Jetdirect メニューにアクセスする 
と、以下の TCP/IP ネツトワーク設定パラメータをセツトできます。 

• IP ホスト名 

• DHCP リースの動作 （ リリースまたは延長） 

• プリント サーバーの IP アドレス 

• サブネツトマスク 
• デフオルトゲートウェイアドレス 

• syslog サーバー アドレス 
• アイドルタイムアウト時間 

コントロールパネルで設定可能な範囲よりもっと詳細な TCP/IP パラメー 
夕を設定する必要がある場合は、本章で説明されているとおり、別の方法 
( たとえば' Telnet や内蔵 Web サーバー）を使用する必要があります。 

TCP/IP 設定をプリンタのコントロールパネルから行えるよう HP Jetdirect 
プリントサーバーが設定されている場合、電源を切って入れ直しても、プリ 
ンタのコントロールパネルから行ったその TCP/IP 設定はプリントサー 
バー上に保存されます。 
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他のネットワークへの移動 


注記 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーをお使いの場 

合、この項では、ネットワークへのワイヤレス接続はすで 
に確立しているものとして説明していきます。 

HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーを他のネット 
ワークに移動させる場合は、移動先のネットワークに対し 
て新しいワイヤレス接続を確立する必要があります。 


IP アドレスが設定されている HP Jetdirect プリントサーバーを新しい 
ネットワークへ移動させる場合、 IP アドレスが新しいネットワーク上のアド 
レスとコンフリクトすることがないように注意してください。新しいネット 
ワークで使用可能な IP アドレスにプリントサーバーの IP アドレスを変更 
するか、現在の IP アドレスを消去し、プリントサーバーを新しいネット 
ワークにインストールした後で新しいアドレスを設定することができます。 
プリントサーバーを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする方法につ 
いては、 第8章 、 「 HP Jetdirect プリントサーバーのトラブルシューテイ 
ング I を参照してください。 


現在の BOOTP サーバーが見つからない場合は、別の BOOTP サーバーを 
見つけ、そのサーバーを使用するようプリンタを設定する必要があります。 

プリントサーバーで BOOTP や DHCP 、 RARP を使用するよう設定されて 
いた場合は、該当するシステムファイルを編集して設定を更新します。（プ 
リンタのコントロールパネルや Telnet から） IP アドレスが手動で設定され 
ていた場合は、本章で説明されている方法で IP アドレスを設定し直してく 
ださい。 
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4 


内蔵 Web サーバーの 使用 


はじめに 

HP Jetdirect プリントサーバーには、互換性のある Web ブラウザからイン 
トラネットを通じてアクセスできる内蔵 Web サーバーが用意されています。 
内蔵 Web サーバーを使用すると 、 HP Jetdirect プリントサーバーや接続さ 
れているネットワークデバイス（プリンタや、多機能のオールインワンデバ 
イスなど）の構成および管理ページにアクセスできます。 


ブラウザウィンドウ上部のタブを使用すると、デバイスおよびネットワーク 
ページにアクセスできます。表示されるタブと機能は、 Jetdirect プリント 
サーバーに接続されているデバイスの機能によって異なります。 

• 接続されているデバイスの独自の Web ページを表示できる場合は、その 
デバイスの使用可能なタブと機能が、 Jetdirect プリントサーバーの 
[ Networking ] タブと併せて表示されます。 

• 接続されているデバイスの Web ページを利用できない場合は 、 Jetdirect 
プリントサーバーによって [ Home ] と [ Networking ] という2つのタブ 
が表示されます。 

HP Jetdirect プリントサーバーによって表示される一般的な [ Home ] およ 
び [ Networking ] タブをそれぞれ 図 4.1 および 図 4.2 に示します。詳細につ 
いては 、 「 HP Jetdirect の 『 Homel タフ I および 「 『 Networkingl タブ I を 
参照してください。 

この項で説明されているとおり、使用可能な [ Home ] および [ Networking ] 
機能は Jetdirect ファームウヱアのバージョンによって異なります。現時点 
では x . 25.00以降で使用できます。 
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HP Jetdirect の 

LHomeL タブ 



図 4.1 HP Jetdirect の標準的な [Home ] タブ 



[Networking ! タフ 


左側にメニュー 
項目 


図 4.2 HP Jetdirect の [Networking ] タブ 

ネットワークパラメータの説明は、 r [ Networking ! タブ I を参照してくだ 
さい 0 
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必要な条件 


互換性のある Web ブラウザ 

内蔵 Web サーバーにアクセスするには、互換性のある Web ブラウザを使用 
する必要があります。一般的に、内蔵 Web サーバーは HTML 4.01 および 
カスケーデイングスタイルシートをサポートしている Web ブラウザで使用 
できます。 


Hewlett-Packard では、最新および旧バージョンの多くのブラウザのテス 
卜をさまざまなシステムにおいて行っています。一般的には、次のブラウザ 
を使用することをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 以降 

• Netscape Navigator 6.0 以降 


ブラウザに関する例外 


テスト時に問題が確認されているため、次のブラウザは使用しないことをお 
勧めします。 

• Netscape Navigator 6.2 .x (SSL 使用） 


サポートされている HP Web Jetadmin のバージョン 

HP Web Jetadmin は、ブラウザベースのエンタープライズ向けネットワー 
クデバイス管理ツールです。このツールは次の URL の HP オンラインサ 
ポートから入手できます。 

nttp : //www . hp . com / go/webj etadmm 

改善されたセキュリティ機能を最大限に活用するため、 HPJetdirect 内蔵 
Web サーバーを使用する場合は HP Web Jetadmin バージョン 7.0 以降を 
お勧めします。 HP Web Jetadmin 7.0 を使用すると、 SNMP v 3 エージェ 
ントを有効にして、プリントサーバー上に SNMP v 3 アカウントをシーム 
レスに作成することができます。 

HP Web Jetadmin がこのデバイスを統一 URL を通じて検出した場合、 HP 
Web Jetadmin へのリンクが組み込み Web サーバーに表示されます。 

現在サポートされているブラウザは、 HP Web Jetadmin と組み込み Web 
サーバーで異なります。 HP Web Jetadmin でサポートされているブラウザ 
については、 http :// www . hp . com / go/webjetadmin を参照してくたさい。 
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内蔵 Web サーバーを使用した表示 


注記 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーをお使いの場 

合、この項では、ネットワークへのワイヤレス接続はすで 
に確立しているものとして説明していきます。 

ネットワークへのワイヤレス接続が確立していない場合 
は、内蔵 Web サーバーを使用して、ネットワークの設定 
に合わせて HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーを 
設定できます。 付録 B を参照してください。 


内蔵 Web サーバーを使用するには 、 HP Jetdirect プリントサーバーの IP 
アドレスを設定しておく必要があります。 IP アドレスの説明と、 TCP/IP 
ネットワークの概要については、 付録 A を参照してください。 

プリントサーバーで IP アドレスを設定するには、多くの方法があります。 
たとえば、プリントサーバーに電源を入れるたびに 、 BOOTP (Bootstrap 
Protocol ) または DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を使用 
し、ネットワークを通じて IP パラメータを自動的に設定できます。また、プ 
リンタのコントロールパネル（この機能を備えている内蔵プリントサーバー 
付きのプリンタの場合）、 Telnet 、「 arp 」 および 「 ping 」 コマンド 、 HP Web 
Jetadmin 、 その他の管理ソフトウェアを使用して IP パラメータを手動で設 
定することもできます。 TCP / IP 設定オプションの詳細については、 第3章 
を参照してください。 

電源がオンになると、ネットワークから有効な IP アドレスを取得できない 
HP Jetdirect プリントサーバーは自分自身に対して、一般的なデフォルト 
の IP アドレス 192.0.0.192 または169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲 
のリンクローカルアドレスを自動的に割り当てます。プリントサーバーに 
対して設定されている IP アドレスは、プリントサーバーの Jetdirect 構成 
ページを調べることで知ることができます。詳細については、 第3 章 を 参照 
してください。 

一般的なデフォルトの IP アドレス192.0 .0.192 が割り当てられた場合、お 
使いのコンピュータに対して同じ IP ネットワーク番号を一時的に設定する 
か、あるいは内蔵 Web サーバーにアクセスできるようプリントサーバーへ 
のルートを確立する必要があります。 
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プリントサーバーで IP アドレスが確立されたら、以下の手順に従います。 

1. サポートされている Web ブラウザを実行します。 

2. プリントサーバーの IP アドレスを URL として入力します。 



図 4.3 IP アドレスの入力 

3. セキュリティアラートとともに操作指示が表示されたら、 [ はい ] をク 
リックして次に進みます。 

多機能有線プリントサーバーの場合、内蔵 Web サーバーでは最初のア 
クセスに標準 HTTP を使用します。ただし、インストールされている 
X .509 準拠の証明書を識別用に使用して、セキュアなサイトとして表示 
されるよう設定することもできます。正しく設定されていれば 、 HTTPS 
(Secure HTTP ) による暗号化されたブラウザ通信を使用してセキュア 
なアクセスを実現できます。 

多機能ワイヤレスプリントサーバーの場合、最初のアクセスの際に内蔵 
Web サーバーはセキュアなサイトとして表示されます。デフォルトで 
は、最初の段階で HTTPS による暗号化されたブラウザ通信が必要とな 
ります。デバイスの識別には、工場出荷時にインストールされた自己署 
名証明書 （ X .509 準拠）が使用されます。 


お勧めはできませんが、プリントサーバーを HTTPS で操作するよう設 
定している場合は、 [ インターネットオプション ] メニューを使用して、 
セキュリティ警告を無視するようブラウザを設定することもできます。 
「 Mgmt . Protocols I を参照してください。 

価格重視型の、アップグレード不可能な HPJetdirect プリントサーバー 
( たとえば HP Jetdirect 175 x や 200 m ) では、セキュア Web サーバー 
として内蔵 Web サーバーを使用することはできません。 


4. 内蔵 Web サーバーページが表示されます。表示されるのは 、 HPJetdirect 
プリントサーバーのホームページ、およびデバイス上の Web サーバー 
によって表示されるデバイスページのいずれかです。 
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操作上の注意 

• 設定パラメータ値を入力または変更したら、 [Apply] をクリックして変 
更を有効にするか、 [Cancel] をクリックして変更を消去します。 

• IP アドレスを変更すると、内蔵 Web サーバーへの接続が終了します。接 
続を再び確立するには、新しい IP アドレスを使用します。 


注意 HP Jetdirect プリントサーバーの IP アドレスを変更す 

ると、変更前の IP アドレスを使ってこのプリンタに印刷 
出力するよう設定されていたクライアントからは印刷でき 
なくなります。 


• 内蔵 Web サーバーを使用すると 、 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサー 
バーのワイヤレスネットワーク接続パラメータにアクセスできます。 


注意 ワイヤレスネットワーク設定を変更すると、ネットワーク 

への接続が遮断される場合があります。この場合、再接続 
するには新しい設定に合わせてシステムを調整する必要が 
あります。 


また、プリントサーバーとネットワークとの接続が遮断さ 
れてしまった場合にプリントサーバーを工場出荷時のデ 
フォルトにリセットして再インストールする必要が生じる 
ことがあります。 


• HP 175 x や 200 m などの価格重視型のプリンタでサポートされていない 
機能および設定パラメータは表示されません。 

• Novell NetWare ネットワーク： [Network Settings] ページの 
[IPX/SPX] タブを使用して 、 Novell Directory Services ( NDS ) キュー 
サーバーモードのパラメータを設定します。内蔵 Web サーバーは Novell 
サーバー上に NDS オブジェクト（プリントサーバー、プリンタ、プリン 
トキューオブジェクト）を作成しないことに注意してください。これら 
のオブジェクトを作成するには、 NWAdmin などの Novell NetWare 
ユーテイリテイを使用するか、または HP ユーテイリテイ （HP Install 
Network Printer ウイザードや HP Web Jetadmin ) で NDS の IPX/SPX 
スタックを設定します。 
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HP Jetdirect の [ Home ] タブ 

接続されているデバイスの Web サーバーにアクセスできない場合、あるい 
は Web サーバーが存在しない場合、 [Home] タブには HP Jetdirect のホー 
ムページが表示されます 。 HP Jetdirect のホームページには、接続されて 
いるデバイスを表す汎用のプリンタグラフィックが表示されます。また、 
HP Jetdirect プリントサーバーの製品モデル、ファームウェアバージョン、 
およびネットワークアドレスが、検索できるデバイス情報と併せて表示され 
ます。 表41 に 、 HP Jetdirect のホームページに表示される項目の一覧を 
7 K しま夕。 

表 4.1 HP Jetdirect のホームページに表示される項目 （1/2) 


項目 

説明 

[ Home ] タブ 

Jetdirect の [ Home ] ぺージを表示します。取り付けられているデ 
バイスによって表示される Web ぺージにアクセスできる場合は、 
このタブは表示されません。 

<各デバイスのタブ> 

接続されているネットワークデバイス （ プリンタや、多機能の 
才ールインワンデバイスなど）に、サボートされている内蔵 Web 
サーバーが組み込まれている場合にのみ、各種デバイスのタブが 
表示されます。各デバイスのタブでは、そのデバイスによって提 
供される Web ぺージにアクセスできます。 

[ Networkina ] タブ 

ネットワークの設定、セキュリティ、および診断パラメータにア 
クセスできます。詳細については、 rrNetworkinal タブ 1 を参眧 
してください。 

Device Info 

HP Jetdirect プリントサーパーを通じてネットワークに接続さ 
れているデバイス（プリンタや、多機能のオールインワンデバイ 
スのモデル名など）を識別します。 

デバイスから取得できるその他の情報も表示されます （ ページカ 
ウントやコントロールパネルのステータスなど）。表示される情 
報は、接続されているデバイスの機能によって異なります。 

Select Language 

HP Jetdirect の Web ぺージが多言語をサボートしている場合に 
表示されます。サポートする言語は、ブラウザの言語の基本設定 
を使用して選択することもできます。 

サボートされる非英語言語を表示するには、ブラウザの設定で 
クッキーを使用可能にする必要があります。 

Scan 

接続されているネットワークデバイスを Web Scan サーバーが 
サボートしており 、 Web Scan サーバーが有効になっている場合 
に、このサーバーを HP Jetdirect プリントサーバーで実行しま 
す 。 Web Scan では、 Web ブラウザを使用してデバイスから簡 
単なスキヤンを実行できます。 scan - to - email 設定オプションも 
表示されます。 
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表 4.1 HP Jetdirect のホームページに表示される項目 （2/2) 


項目 

説明 

Host Name 

デバイスに割り当てられ 、 HP Jetdirect プリントサーバーに格納 
されている IP ホスト名を指定します。 rrNetworkina ] タブ 丨の 
[ TCP / IP ] を参照してください。 

System Up Time 

HP Jetdirect プリントサーパーまたはネットワークデバイスに 
最後に電源を入れてからの経過時間。 

System Contact 

このデバイスの担当者の名前を示す文字列 （HP Jetdirect プリン 
トサーバーに格納されています 「[ Networkinal タブ 1の 
[ TCP / IP ] を参照してください。 

System Location 

このデバイスの物理的な場所を示す文字列 ( HPJetdirect プリン 
トサーパーに格納されています）。 [ Networking ] の [ TCP / IP ] の 
構成ページを参照してください。 

HP Jetdirect 

HP Jetdirect プリントサーバーのモデル番号 ( J 4169 A など）。 

Firmware Version 

HP Jetdirect プリントサーバーにインス!ルされている操作 
コマンドのバージヨン。 

IP Address 

HP Jetdirect プリントサーバーで設定されたインターネットプ 
口トコルアドレス„ IP アドレスの概要については、 付錄 A を参 
照してください。 

Hardware Address 

HP Jetdirect プリントサーバーの LAN ハードウエア（つまり 
MAC、Media Access Control ) のアドレス。この一意のアドレ 
スは Hewlett - Packard によって割り当てられていますが、口一 
カ ルで管理する こともできます。 

LAA 

(口ーカル管理アドレス） 

LAN ハードウエア ( MAC ) アドレスを置き換える口ーカル管理ア 
ドレス （ LAA )。 LAA はネットワーク管理者による口ーカルな管理 
の下に設定できます。デフオルトでは、 LAA は工場出荷時に割り 
当てられた LAN ハードウエアアドレスです。 

Admin Password 

管理者パスワードが設定されているかどうかを示します。このパ 
スワードは 、 HP Jetdirect プリントサーバーとの Telnet セッ 
シヨンを通じて、あるいは HP Web Jetadmin から設定すること 
もできます。 

( EIO プリントサーバーのみ）パスワードは選択されているプリ 
ンタと同期されているため、このパスワードはプリンタセキュリ 
ティの Web ぺージからセットされている場合もあります。 

管理者パスワードを設定したリクリアしたりするには、 [Admin 
Password] ぺージを使用します。 

管理者パスワードが設定されている場合は、ネットワークパラ 
メータにアクセスするためのユーザー名とパスワードの入力を求 
めるプロンプトが表示されます。詳細については、 [ Help ] をク 
リックするか、このマニュアルの 「 Admin . Account 」 の項を参照 
してください。 
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[ Networking ] タブ 

[Networking] タブには 、 HP Jetdirect のネットワーク設定パラメータと 
ステータスが表示されます。左側にある メニュー 項目から、構成ページやス 


テータスページへアクセスできます。 

表 4.2 [ Networking ] のメニュー項目 


[CONFIGURATION] セクション 

• Network Settings 

• Privacy Settinas 

• Other Settings 

• Select Language 

[SECURITY] セクション 

• Settings 

參 Mgmt . Protocols 

• Authorization 

• Wireless 

[DIAGNOSTICS] セクション 

• Network Statistics 

• Configuration Page 

• Protocol Info 



HP への製品情報の送信 

内蔵 Web サーバーの [Networking] タブに最初にアクセスすると、イン 
ターネットを通じて製品情報を HP に送信することを許可するかどうか尋 
ねるプロンプトが表示されます。 HP が収集した製品識別情報および使用 
状況を示すデータは、製品の機能およびサービスを向上させるために使用 
します。 HP のプライバシポリシーに基づき、個人データは収集しません。 
r Hewlett-Packard Online Privacy Statement I を麥メ照して くた cf い。 

この機能の有効/無効は、 [Networking] タブの下の [Privacy Settings] 

を使用していつでも切り替えることができます。 
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Network Settings 

[Network Settings] ページでは、 802.1 lb (ワイヤレス Ethernet ) や 
TCP / IP 、 IPX / SPX , AppleTalk 、 DLC / LLC , SNMP プロトコルの設定パ 
ラメータを設定したり変更したりできます。パラメータの設定を割り当てる 
には、希望の値を入力し、 [Apply] をクリックします。 


802.1 lb (ワイヤレス Ethernet) 


[802.11 b ] ページでは 、 IEEE 802.1 lb ワイヤレス Ethernet 接続用のワイ 

ヤレスネットワーク設定パラメータを設定したり変更したりできます。さら 
に、基本的な TCP / IP 設定も同時に行うことできます。 

この設定パラメータについては、 表 43 にまとめてあります 。 HP Jetdirect 
ワイヤレスプリントサーバーの設定方法の詳細については 付録 B を参照し 
てください。 

[802.11b] タブには、ネットワークへのワイヤレス接続に必要なすべての設 
定パラメータを指定できる、単一の静的なページが表示されます。入力した 
設定内容を確定する場合は [Apply] を、無視する場合は [Cancel] をクリッ 
クします。工場出荷時のデフォルト値にリセットする場合は [Reset to 
defaults] をクリックします。 

かわりに、 [802.11b] ページの最上部にある [Use Wizard] ボタンをクリッ 
クして、ワイヤレスネットワーク接続を設定することもできます。このボタ 
ンをクリックすると、設定ウィザードが起動します。このウィザードでは、 
必要な802.1 lb ワイヤレス設定パラメータを設定します。不要なパラメータ 
の設定はスキップすることもできます。 


注記 ウイザードを正しく終了しなかった場合 （ たとえば、 

[ Cancel ] ボタンを使用しないなど ）、 [Operation Failed ] 

画面が表示されることがあります。その場合、2分くらい 
してからもう一度ウイザードを開くようにしてください。 


注記 工場出荷時のデフォルト設定 （Ad Hoc モード）された HP 

Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーは、権限のないク 
ライアントからでも簡単にアクセスできるようになってい 
ます。このため、工場出荷時のデフォルト設定のままで必 
要以上に電源を入れておくことのないようにしてくださ 
い。また、設定に変更を加える場合はその変更内容をよく 
確認する必要があります。 
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表 4.3 802.1 1b 設定パラメータ （1/7) 


項目 

説明 

Ad Hoc 

(ピアツーピア） 

「 AdHoc 」 （つまりピアツーピア）は、ネットワーク上のワイヤレスデ 
バイスが互いに直接通信を行うワイヤレス通信トポロジです。アクセス 
ポイントは使用されません 。 Ad Hoc モードは 、 IBSS (Independent 
Basic Service Set ) や「コンピュータ ツー コンピュータ」モードとも呼 
ばれます。 

HP Jetdirect の工場出荷時のデフォルトは Ad Hoc モードになっていま 
す。したがって、プリントサーバーと最初に通信を行うときは、ワイヤ 
レスコンピュータを Ad Hoc モードに設定する必要があります。 

Channel 

(Ad Hoc モードのみ）任意のチャンネルが使われている指定されたアド 
ホックネットワークにプリントサーバーを関連付けられなかったとき 
に、そのプリントサーバーが使用可能であることをブロードキャストす 
るのに使われる無線周波数を指定します。 

工場出荷時のデフォルトでは、チャンネル10 (2457 MHz ) が使用されま 
す。また、チャンネル11 (2462 MHz ) も使用可能です。 

Infrastructure 

「 Infrastructure 」 は、各ワイヤレスネットワークデバイスがアクセスポ 
イントを介して通信を行うワイヤレス通信トポロジです。アクセスボイ 
ントはゲートウェイやハブのようなデバイスで、ワイヤレス通信を受信し 
て他のネットワークデバイスに転送します。一般的に、アクセスポイン 
卜はワイヤレスデバイスを有線ネットワークに接続する役割を果たしま 
す。 Infrastructure モードは大規模ネットワークに向いたトポロジです。 
Infrastructure モードは 、 BSS (Basic Service Set ) や「スタートポロ 
ジ」、「エンタープライズモード」とも呼ばれます。 

Network Name 

HP Jetdirect プリントサーバーが接続されるワイヤレスネットワークの 
名前を指定します。このネットワーク名は SSID (Service Set Identifier ) 
とも呼ばれ、大規模インフラストラクチャモードネットワークに通常関 
連付けられている ESS (Extended Service Set ) を識別するのに使用さ 
れます。 

たとえば信号強度、暗号化、および認証方法に基づいてネットワーク 
アクセスを制御しているネットワークの場合など、このフィールドは、 
空（つまり、「ブランク」）にすることができます。 

HP Jetdirect プリントサーバーに工場出荷時のデフォルトとして設定さ 
れている SSID は rhpsetupj です。プリントサーバーと最初に通信を 
行うときは、ワイヤレスコンピュータの SSID も 「 hpsetup 」 に設定す 
る必要があります（注記： SSID は大文字小文字が区別されます。大文字 
小文字を正しく設定するようにしてください）。 
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表 4_3 802.11 b 設定パラメータ （2/7) 


項目 

説明 

Open System 

(認証なし）ワイヤレスネットワークで、ネットワークにアクセスするの 
にデバイス認証やセキュリティ確保の必要がな L ヽ場合にこの認証方法を 
選択します。ただし、この場合でもデータのプライバシを確保するために、 
ネットワークで引き続き暗号化キーが使用されている場合があります。 

Shared Key 

( WEP キーが必要）ワイヤレスネットワーク上の各デバイスで、ネット 
ワークにアクセスしたり通信を行ったりするのに共有暗号化キ_ ( つま 
り共有の「パスワード」値）を使用する場合はこの認証方法を選択してく 
ださい。ネットワーク上の各デバイスはそれぞれ同じキーを使用する必要 
があります 。 HP Jetdirect プリントサーバーでは、暗号化ネットワーク 
通信用に IEEE 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy ) キーがサボー 
卜されています 。 Shared Key 認証を選択した場合は WEP キーを設定 
する必要があります。 

EAP /802.1 X 

( In 什 astructure モードのみ）高度な認証を行う場合は [802 .lx Extensible 
Authentication Protocol ( EAP )] を選択します。 EAP /802.1 x は、 
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service、RFC 2138) 

などの認証サーバーがワイヤレスネットワークへのアクセスで使用しま 
す。 EAP /802.1 X 認証を選択した場合は、他のパラメータも指定する必 
要があります。一部のパラメータは、ネットワークで使用可能な 
EAP /802.1 X プロトコルによって異なります。 
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表 4.3 802.11 b 設定パラメータ （3/7) 


項目 

説明 

Enable Protocols 

プリントサーバーでサボートされている EAP プロトコルを有効（チェッ 
クあり）または無効（クリア）にします。 

LEAP: Lightweight Extensible Authentication Protocol の略 。 LEAP 
とは 、 Cisco Systems , Inc が独自に開発したプロトコルです。 LEAP で 
は 、 [EAP User Name ] (EAP ユーザー名）と [EAP Password ] (EAP パ 
スワード）を指定する必要があります。また、動的暗号化キーも使用します。 
PEAP: Protected Extensible Authentication Protocol の略 。 PEAP で 
は、ネットワーク認証にデジタル証明書を、クライアント認証にはパス 
ワードを使用します。 PEAP では 、 [EAP User Name ] ( EAP ユーザー 
名 ）、 [EAP Password ] (EAP パスワード）、および [CA Certificate ] (CA 
証明書）を指定する必要があります。また、動的暗号化キーも使用します。 
MD5: メッセージダイジェストアルゴリズムを使用した EAP、RFC 
1321。 EAP - MD 5 では、 MD 5 暗号化アルゴリズムで保護されたパスワー 
ドを使用します。 MD 5 の場合 、 [EAP User Name ] ( EAP ユーザー名） 
および [EAP Password ] ( EAP パスワード）を入力してください。また、 
静的暗号化キ_も使用します。. 

TLS: TLS を使用した EAP、RFC 27160 EAP - TLS では、クライアン 
卜とネットワークサーバーの両方の認証で X .509 準拠のデジタル証明書 
を使用します。 TLS では 、 [EAP User Name ] ( EAP ユーザー名）、 
[Jetdirect Certificate ] (Jetdirect 証明書）、および [CA Certificate ] (CA 
証明書）を指定する必要があります。また、動的暗号化キーも使用します。 
TTLS: Tunneled Transport Layer Security を使用した EAP 。 
EAP - TTLS とは、 X .509 準拠のデジタル証明書も使用する拡張版の 
EAP-TLS です 。 TTLS では 、 [EAP User Name ] (EAP ユーザー名）、 
[EAP Password ] (EAP パスワード）、および [CA Certificate ] (CA 証明 
書）を指定する必要があります。また、動的暗号化キーも使用します。 

<カスタム >:特定の設定が必要でない場合 、 [EAP User Name]、[EAP 
Password ]、 および EAP 認証のデジタル認証の一意の組み合わせで指定 
されることがあります。 

User Name 

このデバイスの EAP /802.1 X ユーザー名を指定します （128 文字まで）。 
デフオルトのユーザー名は、プリントサーバーのデフオルトのホスト名 
NPIxxxxxx です。この xxxxxx は、 LAN ハードウェア （ MAC ) アドレス 
の末尾6桁です。 

Password 、 

Confirm Password 

このデバイスの EAP /802.1 X パスワードを指定します （128 文字まで）。 
パスワードが正しく入力されたことを確認するため 、 [Confirm 
Password ] フィールドにもう一度パスワードを入力します。 
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表 4_3 802.11 b 設定パラメータ （4/7) 


項目 

説明 

Server ID 

( EAP - TLS 、 EAP - TTLS のみ）認証サーバーを識別および検証する、サー 
バ _ ID 検証文字列を指定します 。 [Server ID ] 文字列は、信頼できる証 
明書発行局 ( CA ) が認証サーバーに対して発行したデジタル証明書で指 
定されています。 [Require Exact Match] が無効であれば、このエント 
リはそのサーバー ID 検証文字列の一部分でも構いません。 

Require Exact 
Match 

( EAP - TLS 、 EAP - TTLS のみ） 802.1 x EAP 認証中にサーバーから受信 
した文字列とサーバー ID 文字列のエントリが完全に一致しなければなら 
ないかどうかを指定します。チェックありの場合はこのオプションは有効 
(完全一致）で、チェックなしの場合は無効（一部が一致）です。 

Encryption 

Strength 

認証サーバーとの通信中に使用される暗号化強度を指定します。暗号化強 
度は、 [ Low ]、[ Medium ] または [ High ] から選択します。各暗号化強度 
について、どの暗号方式が使われるかが指定され、使用可能な暗号方式の 
うちどれが一番弱いかが識別できるようになっています。 

初期のブラウザでは40ビット （ Low ) の暗号化レベルしかサボートされ 
ていない場合があります。 

Jetdirect 

Certificate 

( EAP - TLS のみ） Jetdirect プリントサーバーの ID がインス1 -- ルされ 
ていなければならないことを検証する X .509 準拠のデジタル証明書。一 
般に、 Jetdirect 証明書は自己署名されるか、証明書発行局 （ CA ) などの 
信頼できる独立機関から提供されます。工場出荷時は、白己署名された 
Jetdirect 証明書があらかじめインストールされています。自己署名の証 
明書も使用可能ですが、これでは本当のクライアント検証にはなりませ 
ん。そのため、 Jetdirect 証明書が必要な EAP 認証方法の場合、信頼で 
きるサードパーティつまり証明書発行局から証明書を受け取る必要があ 
ります。 

既存の証明書を更新する、または新しい証明書をインス1ルするには、 
[ Configure ] をクリックします。新しい証明書をインス1 -- ルすると、既 
存の証明書は上書きされます。 

独立した証明書発行局に証明書を要求した場合、デジタル証明書を受領ま 
たはインス1ルするまでは EAP / 802 . lx 設定は完了しません。 

CA Certificate 

( PEAP 、 EAP - TLS 、 EAP - TTLS のみ）認証サーパーの ID を検証する 
には 、 CA (つまり「ルート」 ） 証明書がプリントサーバーにインス! 
ルされていなければなりません。この CA 証明書は、認証サーバーの証 
明書に署名した CA によって発行されたものでなければなりません。 

CA 証明書を設定およびインス! -- ルするには、 [ Configure ] をクリッ 
クします。 
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表 4.3 802.11 b 設定パラメータ （5/7) 


項目 

説明 

Authentication 

Behavior:Reauthe 
nticate on Apply 

このチェックボックスにチェックマークを付ける（有効）、または外す 
(無効 ） ことによって、このべージの [Apply] をクリックしたときの認証 
処理を制御します （ 有効な設定が入力されたと想定）。 

注記：このパラメータは、セキュリティ設定やワイヤレス設定用のウィ 
ザードには適用されません。ウィザードで設定するワイヤレスパラ 
メータを変更すると、必ずプリントサーバ—が再認証を実行します。 
このパラメータが無効（デフォルト）に設定されている場合、プリントサー 
バーは再認証を行いません。ただし、設定を変更して、プリントサーバー 
がネットワークから切断され、再度接続された場合は再認証を行います。 

このパラメータが有効に設定されている場合、プリントサーバーは必ず 
設定値セットを使用して再認証を行います。 

EAP/PSK 

高度な認証を行うには [Extensible Authentication Protocol 
Pre-Shared Key ( EAP / PSK )] を選択します。 EAP / PSK は通常、認証 
サーバーを使用しない小規模ネットワークで使用されます。 EAP / PSK 認 
証が選択されている場合、ネットワークの事前共有キーを生成するのに使 
用するネットワークパスフレーズを入力する必要があります。 

Pass-phrase 

ネットワークでの EAP / PSK 認証に使用する事前共有キーを生成するの 
に使用するネットワークパスフレーズを入力します。 

パスフレーズは、16進で21〜 7 E までの ASCII 文字（文字〇〜9 、 a 
〜 z 、 A 〜乙および特殊文字！、®、#、$、％、へ&、（、）、_、十、=、 
-、{、}、し]、\、■■、<、>、？、■■、■、~)を使って8〜63文字の範囲で 
作成する必要があります。 

Disabled 
(No encryption ) 

ワイヤレスネットワークにおいて、ネットワークへのアクセスや通信に 

暗号化キーを使用しない場合は、 [Disabled (No encryption)] を選択し 

てください。 

Enabled 

[Enabled] を選択すると、その下で指定された暗号化設定がネットワー 
ク アクセスおよび通信において使用されます。 
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表 4_3 802.11b 設定パラメータ （ 6/7) 


項目 

説明 

Static ( WEP ) 

ワイヤレスネットワークでの基本的なアクセスコントロールおよびデー 
夕のプライバシ保護に WEP (Wired Equivalent Privacy ) キーを使用す 
る場合は、 [Static (WEP)] を選択します。この場合、ネットワーク管理 
者の管理の下、ネットワーク上の各ワイヤレスデバイスに対して同じ 
キーを設定する必要があります。 

[Encrypt transmit data using]: 現在アクティブなキーを選択します。 

HP Jetdirect プリントサーバーでは、4つあるキーポジション （ Key 1、 

2、3、 4) を使用してキーを最大4つまで保存できます。しかし、対象と 
なるネットワーク（つまり SSID ) では1度に1つのキーのみがアクティ 
ブになります。デフオルトのアクティブキーは Key 1です。 

注記： WEP キーを入力する際には、ネットワーク上の他のワイヤレ 
スデバイスと一致するキーポジション（フィールド）を入力するよ 
うにしてください。たとえば、ワイヤレスネットワーク上の他のデ 
バイスでアクティブキーとして Key 2の WEP キーが使用されてい 
る場合、 Jetdirect プリントサーパーの Key 2フィールドにも同じ 
WEP キーを入力し、アクティブキーとして Key 2を選択する必要 
があります。キーポジションが違うと、暗号化および復号化の結果 
にも違いが生じます。 

HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーでは、40/64ビットおよび 
104/128ビット暗号化用の WEP キーがサボートされています 。 WEP 
キーを1つ、あるいは複数入力する方法は次のとおりです。 

[■ 叩 ut keys in]: WEP キーを英数字で指定するか、それとも16進数で 
指定するかを選択します。 

ASCII (8 ビット）文字を使用して WEP キーを入力する場合は 
[Alphanumeric] を選択します。使用可能な英数字は〇〜9、 a 〜 z、A 
〜 Z に限定されます（注記：英数字の場合は大文字小文字が区別されま 
す。小文字 a 〜 z で入力するのと大文字 A 〜 Z で入力するのでは 、 WEP 
キーの値は異なります）。 

WEP キーを16進 （4 ビット）で入力する場合は [Hexadecimal] を選 
択します。16進数は〇〜9、 a 〜 f 、 A 〜 F を使って表記します（注記： 
16進数の場合は大文字と小文字の区別がありません。小文字 a 〜 f で入 
力する場合と、大文字で A 〜 F と入力する場合の WEP キーの値は同じ 
です）。 

40/64ビット暗号化と104/128ビット暗号化のいずれの場合でも、入力 
する各キーの長さは同じでなければなりません。各 Key フィールドには、 
「64ビット」暗号化の場合は英数字5文字または10桁の16進数 （40 
ビット）、「128ビット」暗号化の場合は英数字13文字または26桁の 
16進数 （104 ビット）を入力します（注記：どちらの場合でも、24ビッ 
卜の「初期化べクタ」が自動的に追加されます）。 
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表 4.3 802.11b 設定パラメータ （ 7/7) 


項目 

説明 

Dynamic 

動的暗号化の場合は、次のオプションの中から1つを選択できます。 

• [Basic Encryption ]: 動的 WEP 暗号化がサボートされます。 

• [Robust Encryption ]: 動的 Wi-Fi Protected Access ( WPA ) および 
WEP 暗号化プロトコルがサポートされます。 

EAP / PSK 認証を行うよう設定されている場合、プリントサーバーでは 
[Robust Encryption ] ( WPA 暗号化プロトコル）が使用されます。 
EAP /802.1 X 認証を行うよう設定されている場合 ( LEAP のみ ）、 [Basic 
Encryption ] を使用するようプリントサーバーを設定する必要があります。 
EAP / 802 . lx 認証を行うよう設定されている場合 （ PEAP 、 TLS、TTLS 
のみ ） 、プリントサーバーはネットワークに合わせて [Basic Encryption ] 
と [Robust Encryption ] のどちらを使用するようにも設定できます。動 
的暗号化プロトコルは認証サーパーの管理下にあります。また、プロトコ 
ルはアクセスポイントでもサボートされていなければなりません。 

TCP/IP settings 

最初のネットワーク設定でプリントサーバーへの再接続を最小限に抑え 
られるよう、 [802.11 b ] ページでは、ワイヤレス接続設定を行うのと同時 
に次の基本的な TCP / IP 設定を行うことが可能となっています。 

• IP Configuration Method 

• IP Address 

• Subnet Mask 

• Default Gateway 

これらのパラメータの説明については、この後の 「 TCP / IPI を参昭して 

ください。 
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TCP/IP 


[ TCP / IP ] ページには、 表 44 にまとめられている設定パラメータが表示さ 
れます。 

表 4.4 TCP/IP の設定 （1/3) 


項目 

説明 

IP Configuration 
Method 

HP Jetdirect プリントサーバーが IP 設定パラメータを取得するのに使 
用する方法を選択します。選択肢は、 [ BOOTP ] (デフォルト）、 [ DHCP ]、 
[ Manual]、[Auto IP ] です。 

[ BOOTP ] または [ DHCP ] では、プリントサーパーに電源を入れるたび 
に、 BOOTP または DHCP サーバーによって IP パラメータが自動的に 
設定されます。 

[ Manual ] を選択すると、この Web ぺージやその他の使用可能なツール 
を使って、基本的な IP パラメータを手動で入力できます。 

[Auto IP ] を選択した場合、一意のリンクローカルアドレス169.254 . x.x 
が割り当てられます。 

詳細については、 第3 童を 参昭してください„ 

Host Name 

ネットワークデバイスのわかりやすい IP 名 （SNMP SysName オブ 
ジェクト）を指定します。名前は最大で32文字の ASCII 文字で、先頭 
は文字でなければなりませんが、最後には文字または数字のいずれかを 
使用できます。 

IP Address 

このフイールドを使用して 、 HP Jetdirect プリントサーバーのインター 
ネットプロトコルアドレスを割り当てます。 IP アドレスは、 「 n . n . n . n 」 
の形式で表される4バイト （32 ビット）のアドレスです（ここで、 「 n 」 
は〇〜255の数字）。 

IP アドレスは、 TCP / IP ネットワーク上のノードを一意に識別します。 
TCP / IP ネットワークでは、重複した IP アドレスは使用できません 。 IP 
アドレスの詳細については、 付録 A を参照してください。 

Subnet Mask 

サブネットを使用する場合は、このフイールドを使用して、サブネット 
マスクを手動で割り当てます。サブネットマスクは32ビットの数値で 
あり、これを IP アドレスに適用すると、ネットワークとサブネットを指 
定するビットや、ノードを一意に指定するビットが指定されます。 

サブネットマスクの詳細については、 付録 A を参眧してください。 

Default Gateway 

他のネットワークやサブネットワークへの接続に使用するルータやコン 
ピュータの IP アドレスを識別します。 

Domain Name 

HP Jetdirect プリントサーパーが常駐するドメインの Domain Name 
System ( DNS ) 名 ( support . company . com など）。ホスト名は含まれ 
ません。したがって、これは FQDN (Fully Qualified Domain Name 。 
printer 1. support . hp . com など）ではありません。 
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表 4.4 TCP/IP の設定 （2/3) 


項目 

説明 

Primary WINS 
Server 

プライマリ Windows Internet Naming Service ( WINS ) サーバーの IP 
アドレスを指定します。 WINS サーバーは、ネットワークコンピュータ 
およびデバイスに IP アドレスと名前解決サービスを提供します。 

Secondary WINS 
Server 

プライマリ WINS サーパーを利用できない場合に WINS に使用する IP 
アドレスを指定します。 

Syslog Server 

HP Jetdirect プリントサーバーからの syslog メッセージを受信するよ 
うに設定されたホストコンピュータの IP アドレスを指定します。 
Syslog Server を指定しないと、 syslog メッセージは無効になります。 
詳細については、 付録 A を参照してください。 

syslog Maximum 
Messages 

HP Jetdirect プリントサーパーが1分あたりに送信可能な syslog メッ 
セージの最大数を指定します。この設定により、管理者はログファイル 
のサイズを制御できます。デフオルトは1分あたり10となっています。 

0に設定すると、最大数は定義されません。 

syslog Priority 

syslog サーバーに送信される syslog メッセージをフィルタリングする 
ための方法。フィルタの範囲は〇〜8で、0は条件が最も厳しく、8は 
最も一般的になります。指定したフィルタレベルより低い（または優先 
順位が高い）メッセージだけが報告されます。デフオルト値は8で、こ 
の場合はすべての syslog メッセージが報告されます。0の値を指定する 
と、実際には syslog のレポートは無効になります。 

Idle Timeout 

アイドル接続を開いたままにできる時間（秒）を指定します。設定でき 
る最大値は3600秒間です。デフオルト値は270です。0に設定すると、 
タイムアウトは無効になり、ネットワークの反対側のデバイス（ワーク 
ステーシヨンなど）によって閉じられるまでは TCP/IP 接続は開いたま 
まになります。 

TTL/SLP 

Service Location Protocol ( SLP ) パケットの IP マルチキヤストの 
Time To Live ( TTL ) 検出設定を指定します。デフオルト値は4ホップ 
( 口ーカルネットワークからのルータ数）です。範囲は1〜15です。-1 
に設定すると、マルチキャスト機能は無効になります。 

Auto IP ( リンクローカル）アドレスが設定されているプリントサーパー 
の場合、このフィールドは無視されます。送信パケットの TTL は常に 
255に設定され、リンクローカルネットワークに制限されます。 
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表 4.4 TCP/IP の設定 （3/3) 


項目 

説明 

System Contact 

このデバイスに割り当てられた管理者またはサービス担当者を識別しま 
す。このフイールドには、電話番号などの情報を入れることができます。 

このパラメータを設定すると、このパラメータは HP Jetdirect ホーム 
ページに表示されます。 

System Location 

デバイスの物理的な場所、または関連情報を指定します。最大で64文 
字の印刷可能な ASCII 文字だけを使用できます。 

このパラメータを設定すると、このパラメータは HP Jetdirect ホーム 
ページに表示されます。 

Banner Page 

印刷ジョブの LPD バナーページの印刷を有効にするか、無効にするか 
を指定します。複数のポートを持つ HP Jetdirect 外付けプリントサー 
バー では、 ポートごとに設定できます。内蔵プリントサーバーでは、1 
つのポート（ポート 1) だけを使用できます。 

Default IP 

強制的な TCP / IP の再設定の際（たとえば BOOTP / DHCP を使用する 
よう手動で設定したとき）に、プリントサーバーでネットワークから IP 
アドレスを取得できない場合に使用する IP アドレスを指定します。 
DEFAULTJP : —般的なデフオルトの IP アドレス192.0 .0.1 92を設定 
します。 

AUTOJP : リンクローカル IP アドレス 169.254. X . X を設定します。 

初期設定は、最初に電源がオンになったときに取得された IP アドレスに 
よって決まります。 

Send DHCP 
requests 

一般的なデフオルトの IP アドレス192.0 .0.1 92またはリンクローカル IP 
アドレス169.254 . x . x が自動的に割り当てられているときに、 DHCP リ 
クエストを定期的に発信するかどうかを指定するチェックボックスです。 

DHCP リクエストを無効にするにはこのチェックボックスをクリアし 
ます。 

DHCP リクエストを有効にするにはこのチェックボックスをチェック 
します （ デフオルト）。 


IPX/SPX 

[IPX/SPX] タブでは 、 Novell NetWare または IPX / SPX 互換ネットワー 
ク （ Microsoft ネットワークなど）での操作用に 、 HP Jetdirect プリントサー 
ノ ゞ ——で IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequenced Packet 
Exchange ) パラメータを設定できます。このページの項目の説明は、 表 45 
を参照してください。 
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注意 Microsoft ネットワークで IPX/SPX を通じてダイレクト 

モード印刷を使用している場合は、 IPX/SPX を無効にし 
ないでください。 


Novell NetWare ネットワークの場合 


• 組み込み Web サーバーは、 Novell Directory Services ( NDS ) 環境の 
キューサーバーモードを選択するために使用されることがあります。 

• 内蔵 Web サーバーを使用して、 NDS プリントサーバー、プリンタ、お 
よびキューオブジェクトを作成することはできません。これらのオブジェ 
クトを作成するには、他のツールやユーティリティを使用してください。 


表 4.5 IPX/SPX 設定 （1/2) 


項目 

説明 

IPX/SPX Enable 

HP Jetdirect プリントサーバーで IPX / SPX プロトコルを有効または無 
効にします。このチェックボックスが空の場合は、 IPX / SPX は無効に 
なります。 

IPX/SPX Frame 
Type 

ネットワーク上の HP Jetdirect プリントサーバーによって使用される 

IPX / SPX フレームタイプを指定します。1つのフレームタイプを設定す 

ると、その他のすべてのフレームタイプはカウントされ、破棄されます。 

• [ AUTO ] (デフォルト）では、すべてのフレームタイプを検知し、最 
初に検出したものを設定します。 

• EN _8023: フレームタイプを 旧 EE 802.3フレーム上の IPX に限定 
します。 

• ENJI : フレームタイプを Ethernet フレーム上の IPX に限定します。 

• EN _8022: フレームタイプを IEEE 802.2 (EEE 802.3) フレーム 
上の IPX に限定します。 

• EN _ SNAP : フレームタイプを SNAP (IEEE 802.3) フレーム上の 
IPX に限定します。 

• TR _8022: フレームタイプを 旧 EE 802.5 (IEEE 802.3) フレーム 
上の IPX に限定します。 

• TFLSNAP : フレームタイプを SNAP (IEEE 802.5) フレーム上の 
IPX に限定します。 

SAP Interval 

HP Jetdirect プリントサーバーが SAP (Service Advertising 
Protocol ) メッセージを送信するまで待機する時間間隔（秒）を指定し 
ます。このメッセージは 、 Novell NetWare ネットワークでのサービス 
機能を通知するブロードキャストです。 SAP メッセージを無効にする 
には、値「0」を使用します。 
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表4.5 IPX/SPX 設定 （2/2) 


項目 

説明 

Print Server Name 

HP Jetdirect プリントサーパーの NetWare プリンタ名を指定します 
( 英数字のみ）。デフォルト名は NPIxxxxxx です。ここで、 XXXXXX は、 
HP Jetdirect プリントサーバーの LAN ハードウェア （ MAC ) アドレス 
の最後の6桁をです。 

NDS Tree Name 

このデバイスの NDS ツリーの名前を指定します 。 NDS (Novell 
Directory Services ) ツリー名は、ネットワークで使用する構成ツリー 
の名前を指します。 NDS のサボートを無効にするには、このフィール 
ドを空白にします。 

NDS Context 

プリントサーバーの NDS コンテキストは、プリントサーバーオブジェ 
クトが含まれる NDS コンテナまたは構成単位を指します。プリント 
キューおよびデバイスオブジェクトは、 NDS ツリー内部のどの位置に 
置くこともできますが 、 HP Jetdirect プリントサーバーは、完全修飾 
されたプリントサーバーオブジェクト名を使用して設定する必要があ 
ります。 

たとえば、プリントサーバーオブジェクトがコンテナ 「 marketing , 
mytown . ljj 内で検出された場合、完全修飾されたプリントサーバーコン 
テキスト名 （ CN ) は、「〇 U = marketing . OU = mytown ■〇 = lj 」 となります。 
(ここで、 0 U は構成単位コンテナ、〇は NDS ツリー内部の構成コン 
テナです）。また、プリントサーパーも 「 marketing . mytown . lj 」 を承 
諾します。 

NDS のサボートを無効にするには、このフィールドを空白にします。 

注記： NDS オブジェクトは、内蔵 Web サーバーで作成することはでき 
ません。 

Job Poll Interval 

(ジョブのポーリング間隔 ） HP Jetdirect プリントサーバーがプリント 
キュー内の印刷ジョブをチェックするために待機する間隔（秒単位）を 
指定します。 

PJL Configuration 

Printer Job Language ( PJL ) パラメータで、表示される次のパラメー 

夕を有効 (チェック）または無効に（クリア）します。 

• Banner Pages ( バナーぺージ ）（ 印刷ジョブ間のセパレータぺージ 
の印刷用） 

• End - Of-Job Notification (ジョブの終わり通知）（これをプリンタか 
ら受信すると、ジョブの終わりメッセージがクライアントアプリ 
ケーションに転送される） 

• TonerLowNotification (トナー残量少通知）（これをプリンタから受 
信すると 、 HP Jetdirect プリントサーバーはメッセージ 「toner 
low 」 をクライアントアプリケーションに転送する） 
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AppleTalk 

[ AppleTalk ] タブでは、 HP Jetdirect プリントサーバーの主要な 
AppleTalk 設定を指定できます。このページの項目の説明は、 表 46 を参照 
してください。 


注記 表示される AppleTalk パラメータには、ネットワークで通 

知される AppleTalk プリンタのタイプなどがあります。 

HP Jetdirect プリントサーバーは、 AppleTalk Phase 2 

だけをサポートしています。 


表 4.6 AppleTalk 設定 


項目 

説明 

[AppleTalk Enable ] 

チェックボックス 

プリントサーバーで AppleTalk プロトコルを有効（チェック）または 
無効（クリア）にします。 AppleTalk が有効になっている場合は、プリ 
ントサーバーに格納されている AppleTalk パラメータが表示されます。 

Device 

( AppleTalk ) Name 

AppleTalk ネットワーク上のプリンタの名前を指定します。ネットワー 
ク上ですでに使用済み名前を入力すると、 Jetdirect の構成べージで指定 
した AppleTalk 名には末尾に番号が振られます。これは、重複している 
ことを示す番号です。 

Print Type 

ネットワーク上で公示されているプリンタの種類です。2種類まで表示 
できます（たとえば 、 「HP LaserJet 」 と 「 LaserWriter 」 ）。 

Zone 

プリンタが使用できる AppleTalk ネットワークゾーンを選択します。 
デフオルトで、現在選択されているゾーンが表示されます。 

使用可能なゾーンのリストを更新するには、 [Refresh selected zone 
Info] ボタンをクリックします。 


DLC/LLC 

表示されるチェックボックスを使用すると、 HP Jetdirect プリントサー 
バーで DLC/LLC (Data Link Control/Logical Link Control ) プロ トコル 

を有効に（チェック）または無効に（クリア）できます。チェックボックス 
をクリアすると、 DLC/LLC プロトコルは無効になります。 
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SNMP 


表示される SNMP (Simple Network Management Protocol) パラメータ 
を指定または変更できます。 表47 を参照してください。 


注意 HP Web Jetadmin を使用してデバイスを管理する場合 

は、 HP Web Jetadmin を使用して、 SNMP v3 およびプ 
リントサーバーの 他の セキュリティ 項目を シームレスに 
設定する必要があります。 


内蔵 Web サーバーを使用して SNMP v3 アカウントを作 
成すると、既存の SNMPv3 アカウントはすべて消去され 
ます。なお、新規作成した SNMPv3 アカウントの情報を 
SNMP 管理アプリケーシヨンに実装する必要があります。 
詳細については、 SNMPv3 を参照してください。 


表 4.7 SNMP の設定 （1/2) 


項目 

説明 

Enable SNMPv 1/ v 2 

read-write access 

このオプションは、プリントサーバー上の SNMP v 1/ v 2 c エー 
ジェントを有効にします。プリントサーバーへの管理アクセスを 
制御するため、カスタムコミュニティ名を使用できます。 

SNMP 設定コミュニティ名は 、 HP Jetdirect プリントサーバー 
の SNMP 情報の設定（つまり「書き込み」 ） を行う際に必要なパ 
スワードです。 

SNMP 取得コミュニティ名は 、 HP Jetdirect プリントサーバー 
の SNMP 情報の取得（つまり「読み込み」 ） を行う際に必要なパ 
スワードです。 

プリントサーパーが応答するには、着信する SNMPSetRequest 
または GetRequest に、該当するコミュニティ名が含まれている 
必要があります。 

コミュニティ名は、255文字までの ASCII 文字でなければなりま 
せん。 

デフォルトの取得コミュニティの名前は 「 public 」 で、アクセス 
を制限する場合は無効にすることができます。 「 public 」 が無効の 
場合、一部のポートモニタや検出ユーティリティが適切に動作し 
ないことがあります。 

Enable SNMPv 1/ v 2 
read-only access 

このオプションは、プリントサーバー上の SNMP v 1/ v 2 c エー 
ジェントを有効にしますが、読み取り専用アクセスに制限されま 
す。書き込みアクセスは不可です。デフォルトの取得コミュニティ 
名 「 public 」 は自動的に有効になります。 
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表 4.7 SNMP の設定 （2/2) 


項目 

説明 

Disable SNMPv 1/ v 2 

このオプションは、プリントサーバー上の SNMP v 1/ v 2 c エー 
ジェントを無効にします。ネットワーク環境の安全性を確保する 
ため、このオプションを指定することをお勧めします 。 SNMP 
v 1/ v 2 c が無効の場合、一部のポートモニタや検出ユーティリティ 
が適切に動作しないことがあります。 

Enable SNMPv 3 

( 多機能 HP Jetdirect プリントサーバーのみ ） プリントサーバ ー 
上の SNMP v 3 エージェントを有効に（チェック）または無効に 
(クリア）します。 

有効な場合 、 SNMP v 3 アカウントはプリントサーバー上に作成 
されている必要があります。また、アカウント情報が SNMP v 3 
管理アプリケーション上に実装されていなければなりません。ア 
カウントを作成する際は、次の情報を入力します。 

User Name:SNMP v 3 アカウントユーザー名。 

Authentication Key : MD 5 アルゴリズムによって SNMP パケッ 
卜の内容を認証するための16進数値 （16 バイト）。 

Privacy Key : DES 5 アルゴリズムによって SNMP パケットの 
データ部分を暗号化するための16進数値 （16 バイト）。 

Context Name : このユーザーが SNMP オブジェクトにアクセス 
できるビューコンテキスト。これは、必ず 「 Jetdirect 」 です。 


Other Settings 

この項目からは、管理や印刷用のさまざまな設定オプションにアクセスでき 
ます。これには、次のタブがあります。 

• Misc . Settings : その他の高度なプロトコルと機能を有効にします。 

• Firmware Upgrade : ( ファームウェアアップグレードをサポートするプ 
リントサーバー用）使用している HP Jetdirect プリントサーバーを新 
しい機能や強化された機能でアップグレードします。 

• LPD Queues : LPD ( ラインプリンタデーモン）印刷サービスでの印刷に 
使用するプリントキューを設定します。 

• USB Settings : ( 外付けプリントサーバーのみ） USB (Universal Serial 
Bus ) 接続パラメータを設定します。 

• Support Info : 左側のフレームの [Other Links ] の下位にある [ Support ] 

リンクを設定します。 

• Refresh Rate : 内蔵 Web 診断ページを更新する時間間隔を秒単位で設定 
します。 
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Misc.Settings 


[Miscellaneous Settings ] のパラメータを使用すると、次に説明する高度な 
プロトコルや機能を設定できます。 表48 を参照してください。 

表 4.8 その他の設定 （1/4) 


項目 

説明 

SLP Config 

選択したクライアントアプリケーションソフトウェアが 、 HP Jetdirect 
プリントサーバーを自動的に検出し、識別するために使用する SLP 
(Service Location Protocol ) を有効または無効にします。 

Telnet Conng 

Telnet を使用した HP Jetdirect 設定パラメータへのアクセスを有効ま 
たは無効にします。詳細については、 第3 章を 参照してください。 

mDNS 

マルチキャスト Domain Name System ( mDNS ) サービスを有効また 
は無効にします。 mDNS は一般に、通常の DNS サーバーが使用されて 
いない小規模ネットワークで、 IP アドレスと名前の解決を （ UDP ポート 
5353経由で）行うのに使用されます。 

Multicast IPv 4 

プリントサーバーによる IP バージョン4マルチキャストパケットの受 
信および送信を有効または無効にします。 

9100 Config 

ポート9100サービスを有効または無効にします。ポート9100は、 
HP Jetdirect プリント サーバーでの HP 独自の raw TCP/IP ポー トであ 
り、印刷用のデフオルトのポートです。 HP ソフトウェア （HP Standard 
Port など）からアクセスします。 

FTP Printing 

HP Jetdirect プリントサーパーで印刷用に使用できる Rle Transfer 
Protocol サービスを有効または無効にします。詳細については、 第6章 
を参照してください。 

LPD Printing 

HP Jetdirect プリントサーパーの Line Printer Daemon サービスを有 
効または無効にします 。 HP Jetdirect プリントサーパー上の LPD は、 
TCP / IP システムにラインプリンタスプールサービスを提供します。詳 
細については、 第5 章を 参照してください。 

IPP Printing 

HP Jetdirect プリントサーバーでの Internet Printing Protocol を有効 

または無効にします。プリンタが正しく接続され、アクセス可能になる 
と、 IPP を使用し、インターネット（またはイントラネット）を通じて 
このデバイスに印刷できます。正しく設定された IPP クライアントシ 
ステムも必要です。 IPP クライアントソフトウェアの詳細については、 
第2 章を 参照してください。 
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表 4.8 その他の設定 （2/4) 


項目 

説明 

Link settings 

(10/100 TX 有線ネットワークの場合のみ ） HP Jetdirect 10/100 TX プ 
リントサーバーのネットワークリンク速度 （10 または100 Mbps ) と通 
信モード（全二重または半二重）を設定します。指定可能な設定を次に 
不 します。 

注意： リンクの設定を変更すると、プリントサーバーおよびネットワー 
クデバイスとのネットワーク通信とが失われることがあります。 

• AUTO : (デフオルト）プリントサーパーは自動ネゴシエーシヨンを使 
用して、ネットワークのリンク速度と通信モードを一致させます。自 
動ネゴシエーションに失敗すると、 [100 TXHALF ] が設定されます。 

•10 TXFULL : 10 Mbps 、 全二重オペレーション。 

•10 TXHALF : 10 Mbps 、 半二重オペレーション。 

• 100 TXFULL : 100 Mbps 、 全二重オペレーション。 

• 100 TXHALF : 100 Mbps 、 半二重オペレーション。 

DNS Server 

DNS (Domain Name System ) サーパーの IP アドレスを指定します。 

Email ( SMTP ) 
Server 

優先使用する電子メール送信用 SMTP (Simple Mail Transport 
Protocol ) サーバーの IP アドレスを指定して、サポートされているス 
キャンデバイスから送信します。 

Scan Idle Timeout 

アイドル状態の接続を確立したままにできる時間（秒）を指定します。最 
大値は3600で、デフオルト値は300です。0に設定した場合、タイム 
アウトは無効になり、デバイスにアクセス中のネットワークシステムに 
よって切断されるまで、接続は確立したままになります。 

Locally 

Administered 

Address 

工場出荷時に割り当てられている LAN ハードウエア （ MAC ) アドレスに 
代わる口ーカル管理アドレス ( LAA ) を指定します。 LAA を使用する場 
合、16進で12桁のユーザー指定の文字列を入力する必要があります。 

卜ークンリングプリントサーバーの場合、 LAA アドレスは16進数40〜 
7 F で始まっていなければなりません。 

Ethernet プリントサーバーの場合、 LAA アドレスは16進数 X 2、 X 6、 
XA 、 または XE で始まっていなければなりません。ここで、 X は〇〜 

F までの任意の16進数字です。 

デフオルトのアドレスは工場出荷時に割り当てられたアドレスです。 

syslog Facility 

メッセージの符号化されたソースファシリティを指定します （ トラブル 
シューティング時に選択されたメッセージのソースを特定する場合など）。 
HP Jetdirect プリントサーバーは、デフオルトではソースファシリティ 
コードとして LPR を使用しますが、口ーカルユーザーの値 localO 〜 
local 7 を使って個々のプリントサーバーまたはプリントサーバーのグ 
ループを特定することもできます。 
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表 4.8 その他の設定 （3/4) 


項目 

説明 

On ratal error 

(サボートされているプリントサーバーのみ）接続されたデバイスの操 
作中に、プリントサーバーが致命的なエラーを検出した場合の措置を指 
定します。 

• Halt (デフオルト）：プリントサーパーのネットワーク操作は一時中 
断されます。ユーザーの介入が必要です。 

• Reboot : プリントサーバーは、プリンタの電源を入れ直したときと 
同じように再起動します。 

Error page type 

(サポートされているプリントサーバーのみ）致命的なエラーが発生し 
た場合に自動的に印刷される診断ページの種類を指定します。 

• Basic ( デフオルト ）： [Default Diagnostic Page ] が印刷されます。 
ユーザーが可読の形式でエラーの概要を示したページです。 

• Full : 最大5ページの完全な診断情報が印刷されます。このページに 
は、エラー検出時点のプリントサーバーの状態が詳しく示されます。 
場合によっては、 HP サボートのスタッフがこのページを解釈する必 
要があります。 

• None : 診断ページは印刷されません。 

Dynamic Raw Port 
Setting 

この設定では、 TCP ポート9100への印刷用にポートをさらに追加で指 
定できます。有効なポートは3000から9000までですが、実際にどの 
ポートが指定可能かはアプリケーションによって異なります。 

Disable listening 
on these ports 

セキュリティ確保のために、ネットワークを使用するプリンタのサービ 
スを無効にする2つのフィールドが用意されています。どちらのフィー 
ルドにも、そのサービスのネットワーク通信で使用されるポート番号を 
指定する必要があります。各フィールドには最大で5つのポートを指定 
できます（例： [5, 10, 40, 20, 50])。有効なポート番号の範囲は1〜 
65535です。 

[ Streams ]: このフィールドには、データストリームを渡すサービスに使 
用するポート番号を入力します。データストリームでは、データの到着 
を保証するのに Transport Control Protocol ( TCP ) を使用します。 
[ Datagrams ]: このフィールドには、データグラムを渡すサービスに使用 
するポート番号を入力します。データグラムは一般にブロードキャスト 
メッセージで使用されますが、ユーザーデータグフムプロトコル （ UDP ) 
を使用します。 UDP はコネクションレスのプロトコルで、データの到着 
およびエラーリカバリは保証されません。 

Enable MFP and 

AIO software 
support 

HP 多機能デバイス （ MFP または才ールインワン）に付属のソフトウェ 
アによってクライアントコンピュータにインストールされたスキャン 
機能を、プリントサーバーがサポートするかどうかを指定します。 

無効の場合、プリントサーバーはネットワーク印刷以外のクライアント 
ソフトウェアデバイス機能をサポートしません。 

プリントサーパーの Web スキャン機能のサボートは、別個に制御され 
ています。 
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表 4.8 その他の設定 （4/4) 


項目 

説明 

Enable Web Scan 

プリントサーバーの組み込み Web スキャン機能による基本スキャン機 
能の使用の有効/無効を切り替えます。 Web スキャンの使用の設定は、 
前述の [Enable MFP and AIO software support ] の設定とは別個になっ 

ています。 

Enable 

Scan - to-email 

scan - to - email サボートを有効または無効にします。このパラメータが 
有効な場合、 scan - to - email を使用できるほか、スキャンしたファイル 
のダウンロードや表示も可能です。 

scan - to - email 機能は、メールサーバーが指定されている場合のみ使用 
できます。電子メールサーパーは、前述の Email ( SMTP ) Server パラ 
メータで指定します。 

mDNS Service 

Name 

このデバイスまたはサービスに割り当てられている、最大64文字の英 
数字の ASCII 文字列を示します。この名前は不変であり、 （ IP アドレス 
などの）ソケット情報がセッションごとに変更される場合に、特定のデ 
バイスまたはサービスを解決するのに使用されます 。 Apple 
Rendezvous ではこのサービスが表示されます。デフオルトのサービス 
名はプリンタモデルと LAN ハードウエア （ MAC ) アドレスです。 

mDNS Domain 

Name 

(読み取り専用パラメータ）デバイスに割り当てられている mDNS ドメ 
イン名を <host name 〉. local の形式で示します。ユーザー指定のホスト 
名が割り当てられていない場合、デフォルトのホスト名 NPIxxxxxx が 
使用されます。ここで、 xxxxxx は LAN ハードウエア （ MAC ) アドレス 
の最後の6桁です。 

mDNS Highest 
Priority Service 

印刷に使用する、優先順位が最も高い mDNS サービスを指定します。こ 
のパラメータの設定は、次のオプションの中から1つを選択して行います。 

[9100 Printing ]: HP 独自のポート9100を使った raw IP 印刷 
[IPP Printing ]: Internet Printing Protocol 印刷 
[LPD Printing ( RAW )]: デフォルトの LPD raw キューによる印刷 
[LPD Printing ( TEXT )]: デフォルトの LPD text キューによる印刷 
[LPD Printing ( AUTO )]: デフオルトの LPD auto キューによる印刷 
[し PD Printing ( BINPS )]: デフォルトの LPD バイナリ Postscript キュー 
による印刷 

[LPD Printing (く user - defined 〉)]: 設定されていれば、最大5つまでの 
ユーザー指定の LPD キューがリストされます。 < user - defined > はユー 
サー 指定の LPD 印刷キューの名前です。 

デフォルトの選択はプリンタによって異なりますが、通常は [9100 
Printing ] または [し PD Printing ( BINPS )] です。 
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Firmware Upgrade 


ファームウヱアアップグレードをサポートするプリントサーバーの場合、こ 
のページではプリントサーバーを新機能でアップグレードできます。 

プリントサーバーのファームウェアアップグレードファイルは、使用して 
いるシステムに適したものでなければなりません。該当するアップグレード 
ファイルを識別して取得するには、次の HP オンラインサポートページに 
アクセスしてください。 


http : //www . hp . com / go/webj eiadmm firmware 

このページで、次の処理を行います。 

1. プリントサーバーのモデルとアップグレードファイルを検索します。 

2. アップグレードファイルのバージョンをチェックして、プリントサー 
バーにインストール済みのバージョンよりも新しいことを確認します。 
アップグレードファイルの方が新しい場合は、このファイルをダウン 
ロードします。アップグレードファイルの方が古い場合は、アップグ 
レードする必要はありません。 

内蔵 Web サーバーを使用してプリントサーバーをアップグレードするには: 

1. アップグレードファイルへのパスを入力し、 [Browse] をクリックして 
ファイルを検索します。 

2. 次に、 [Upsfrade Firmware] をクリックします。 


注記 X . 24.00シリーズよりも前のバージョンからアップグレー 

ドする場合、サポートされている非英語言語のファイルを希 
望するなら、もう一度アップグレードする必要があります。 


LPD Queues 


[LPD Queues] ページでは、 Jetdirect プリントサーバーの LPD (line 
printer daemon ) プリントキューを指定できます。 LPD 印刷とプリント 
キューの詳細については、 第5章 「 LPD 印刷用の設定 丨 を参照してください。 

LPD キューを設定するには、その前にプリントサーバーで LPD 印刷を有 
効にする必要があります。 LPD が無効になっている場合は、 [ Misc.Settingsl 
タブを表示して有効にします。 

LPD 印刷が有効になっている場合は、10個の異なる名前付きのプリント 
キューを使用できます。これらのキューのうちの4個は自動的に設定され、 
そのパラメータは変更できません。残りの6個のキューはユーザーが定義で 
きます。 
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6 個のユーザー定義のキューは、ジョブ制御 コマン ドなどの文字列を使用して 
設定できます。この文字列は、印刷ジョブの前または後に自動的に追加されま 
す。最大で8個の名前付き文字列を定義できます。また、各キューを設定し、 
これらの名前付き文字列を印刷データの前に表示する （「Prepend String 
Name ( 文字列名の前付加）」）か、印刷データの後に表示する （「Append 
String Name (文字列名の後付加）」）ことができます。 

LPD キューを設定するための LPD キューのパラメータについて次に説明し 
ます。 表49 を参照してください。 

表4.9 LPD キューのパラメータ （1/2) 


項目 

説明 

Queue Name 

ユーザー定義のキューの名前。この名前は最大32文字で、表示可能な 
任意の ASCII 文字で構成できます。最大で6個のユーザー定義のキュー 
を定義できます。 

Prepend String 
Name 

印刷データの前に追加する（前付加する）1つまたは複数の文字列の名 
前を入力します。文字列名と値は、このページの下部にあるテーブルで 
指定してください。 

長い文字列を前付加する場合、複数の文字列名を連結することもできま 
す。この場合、文字列名を入力して「+」で区切ってください。たとえ 
ば、2つの別個の文字列に分割されている長い文字列を前付加するには、 
次のように入力します。 

< stringname 1 >+< stringname 2> 

ここで stringnamel および stringname 2 は、異なった値を持つ、2つ 
の別個の文字列名です。 

Append String 
Name 

印刷データの後に追加する（後付加する）1つまたは複数の文字列の名 
前を入力します。文字列名と値は、このページの下部にあるテーブルで 
指定してください。 

長い文字列を後付加する場合、複数の文字列名を連結することもできま 
す。この場合、文字列名を入力して「+」で区切ってください。たとえ 
ば、2つの別個の文字列に分割されている長い文字列を後付加するには、 
次のように入力します。 

< stringname 1 >+< stringname 2> 

ここで stringnamel および stringname 2 は、異なった値を持つ、2つ 
の別個の文字列名です。 
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表 4.9 LPD キューのパラメータ （2/2) 


項目 

説明 

Queue Type 

キューの処理命令。次のキュータイプから選択します。 

• RAW ( raw )-- 処理なし。ラインプリンタデーモンは、 raw キュー 
のデータを 、 PCL PostScript 、 または HP - GL /2 で既にフオー マッ 
卜された印刷ジョブとして処理し、変更しないでプリンタに送信し 
ます（ューザー定義のすべての前付加または後付加文字列が、ジョ 
ブの適切な位置に追加されることに注意してください）。 

• TEXT ( text ) -改行が追加されます。ラインプリンタデーモンは、 
text キューの亍ータを、 書式なしテキストまたは ASCII テキストと 
して処理し、各行に改行を追加してからプリンタに送信します。 

• AUTO --自動。ラインプリンタデーモンは、才一トセンシングを 
使用して、印刷データを raw / と fexf のいずれとして送信すべきかを 
決定します。 

• BINPS ( binps ) -バイナリ PostScript。PostScript インタプリタ 
に対して、印刷ジョブがバイナリ PostScript データとして解釈され 
るということを示します。 

Default Queue 
Name 

印刷ジョブについて指定されたキューが不明な場合に使用するキューの 
名前。デフオルトでは 、 [DefaultQueue Name ] は [ AUTO ] になります。 

String Name 

文字列の名前。 LPD キューで使用するために、最大で8文字の文字列 
を定義できます。このパラメータは文字列に名前を指定し、 [ Value ] パ 
ラメータは文字列の内容を定義します。ここで指定した名前から、 
Prepend または Append String Names (ブラウザウィンドウ最上部 
のテーブルで指定）を選択する必要があります。この文字列名は最大で 
32文字で、表示可能な任意の ASCII 文字で構成できます。 

Value 

文字列の内容 。 [String Name ] パラメータは文字列に名前を指定し、 
[ Value ] パラメータは文字列の内容を定義します。前付加または後付加 
文字列に文字列名を指定すると （ ブラウザウィンドウの最上部のテーブ 
ルで）、ラインプリンタデーモンはプリンタに対し、その文字列の値を 
印刷データの前または後 （ いずれか適切な方）に送信します。 

文字の値は、拡張 ASCII の範囲〇〜 255(16 進00〜 FF ) のいずれか 
に設定できます。印刷されない文字は、その16進値を使用して指定で 
きます。つまり、バックスラッシュの後に2つの16進文字を入力しま 
す。たとえば、エスケープ文字 （16 進 1 B ) を入力するには、 「\1 B 」 と 
入力します。文字列にバックスラッシュ文字自体が含まれる場合は、 
「\5 C 」 と指定します。このフィールドに入力可能な文字の最大数は240 
文字です。このフィールドに入力された文字はその16進数値がチェッ 
クされ、必要であれば変換した上で内部に格納されます。内部に格納で 
きる文字の最大数は80文字です。これを超える文字は破棄されます。 
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ユーザー定義のプリントキューを設定するには、最初に文字列を定義し、こ 
れを前付加または後付加文字列として割り当て、次にキューのタイプを定義 
します。 LPD キューを定義したら、このキューを使用する LPD プリンタを 
設定して、キューの使用方法を指定します。たとえば、文字列 「 a 」 に 「 abc 」 
という値を、文字列 「 z 」 に 「 xyz 」 という値を設定すると、プリントキュー 
「 az_queue 」 に前付加文字列 「 a 」 と後付加文字列 「 z 」 、そしてキューの夕 
イプを 「 raw 」 と定義できます。それから <formatted_text> で構成される 
プリントジョブをキュー az_queue を使って送信すると、プリンタに送信さ 
れるジョブは 「 abc<formatted_text>xyzJ となります。 

LPD プリンタの設定方法はオペレーティングシステムによって異なりま 
す。詳細については、 第5章 「 LPD 印刷用の設定 I を参照してください。 

例 LPD プリンタがあり、プリントジョブを開始するたびにこのプリンタを 
リセットする場合は、各ジョブの開始時に PCL リセットコマンド 
( Escape - E ) を発行する、 「 clear _ printer 」 という名前のユーザー定義のプリ 
ントキューを設定できます。このキューは次のように設定できます。 

最初にプリントキューを設定します。 

a . 文字列に名前を指定します。1行目の [String Name ] フィールド 
に「 reset_stringj と入力しまつ。 

b . 文字列の値を定義します。1行目の [ Value ] フィールドに 

r \ lBE ( Escape - E ) j と入力します（または、 「\1 B \45」 と入力す 
ることもできます）。 

c . キューに名前を指定します。5行目の [Queue Name ] フィールド 
に 「 clear_printerj と入力しま刀。 

d . 前付加文字列を設定します。5行目の [Prepend String ] フィール 
ドに「 reset_stringj と入力しま3。 

e . 5行目の [Append String ] フィールドは空白にします。 

f . キューのタイプを設定します。プルダウンメニューを使用して、5 
行目の [Queue Type ] フィールドを [ RAW ] に設定します。 

次に、このキューを使用するようにプリンタを設定し、キュー名を尋ねられ 
たら、必ず「 clear _ printerj と指定します（プリンタの設定方法の詳細につ 
いては、 第5章 「 LPD 印刷用の設定 I を参照してください）。このように設 
定することで、プリンタに送信されるすべてのプリントジョブには、サー 
バーからのジョブおよびそのプリンタの設定を行ったクライアントコン 
ピュータからのジョブのいずれであっても、そのジョブの開始時にリセット 
コマンドが含まれることになります。 
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USB Settings 


HP Jetdirect プリントサーバーが、ネットワークデバイス ( USB プリンタ 
など）への USB 接続を提供している場合は、 USB 設定パラメータへのリン 
クが表示されます。 表4.10 を参照してください。 

表 4.10 USB 設定 


USB 項目 

説明 

USB Speed 

(読み取り専用 、 USB 2.0 プリントサーバーのみ）。プリントサー 
バー とデバイス間の USB 接続の、自動ネゴ シエー トされた通信 
速度が表示されます。 

• Full Speed : USB v 2.0 仕様に指定されているとおり 12 
Mbits / sec で、 USBvl .1 仕様と互換性があります。 

• Hi - Speed : 480 Mbits/sec で 、 USB v 2.0 デバイスでのみ使 
用可能です。 

• Disconnected : USB ポートは接続されていません。 

Desired 

Communication Mode 

プリントサーバーがプリンタの通信レベルを確立しようとした 

ときに、 USB 通信機能の最高レベルを選択します。現在の設定を 

変更する場合、設定を有効にするため、 USB ケーブルをいったん 

抜いてから再度挿し込みます。あるいはプリントサーバーの電源 

を入れ直します。 

• Automatic (デフォルト）：プリントサーバーは IEEE 1284.4 
から始めて、最高レベルの設定を試みます。これが失敗した 
場合、その次のレベルが試行されます。 

• IEEE 1284 .4: これは最高通信レベルで、複数のチヤネルで印 
刷、スキヤン、ステータス通信を同時に実行できます。 

• MLC:(Multiple Logical Channels ) 次のレベルは MLC とい 
い、複数のチヤネルで印刷、スキヤン、ステータス通信を同 
時に実行できる HP 独白のプロトコルです。 

• Bidirectional : このレベルは、プリンタの基本的な双方向通信 
を行います。印刷データは印刷デバイスに送信され、ステー 
タス情報が印刷デバイスに返信されます。 

• Unidirectional : これは最下の通信レベルで、プリントサーバー 
から印刷デバイスへの、プリンタの一方向通信を行います。 

プリントサーバーによって設定された通信レベルは、 Jetdirect 構 

成ページに表示されます。 

Status Page 

Language 

プリンタに送信される Jetdirect 構成ページの記述に使用する 
ページ記述言語 （ PDL ) を選択します。使用可能なオプションに 
は 、 PC し ASCII 、 PostScript および HPGL 2 があります。 
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Support Info 


このページは、サポートへのリンクを設定する場合に使用します。このデバ 
イスのサポート担当者、管理者の電話番号に加えて、 Web ベースの製品とテ 
クニカルサポートの URL アドレスを割り当てることができます。 


Refresh Rate 


リフレッシュレートは、診断ページを自動的に更新する時間間隔（秒）です。 
値「0」を指定すると、リフレッシュレートは無効になります。 


Privacy Settings 

[Privacy Settings ] ページでは、製品情報および使用状況についての情報 
を内蔵 Web サーバーが収集してそれを HP に送信することを許可するよう 
設定できます（インターネットアクセスが必要）。製品の使用状況について 
の情報は、 HP において製品の機能およびサービスの向上に役立てます。デ 
フォルトではこの機能は無効です。 

この機能を有効にするには、このチェックボックスをチェックし、 [ Apply ] 
をクリックします。 

この機能を無効にするには、このチェックボックスをクリアし、 [ Apply ] を 
クリックします。 


Select Language 

このリンクは、 HP Jetdirect の Web ページで多言語がサポートされている場 
合に表示されます。サポートする言語は、ブラウザの言語の優先順位設定を使 
用して選択することもできます（ブラウザのヘルプを参照してください）。 

サポートされる非英語言語を表示するには、ブラウザの設定でクッキーを使 
用可能にする必要があります。 


Settings 


[ SECURITY ] の項の [ Settings ] メニューから、 [ Status ] (デフオルト）、 
[ Wizard]、[Restore Defaults ] の各タブにアクセスできます。使用可能 
な設定は、使用しているプリントサーバーのモデルによって異なります。価 
格重視型の、アップグレード不可能な HP Jetdirect プリントサーバー（た 
とえば HP Jetdirect 175 x や 200 m ) では、セキュア Web サーバーとして 
内蔵 Web サーバーを使用することはできません。 
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Status 


[ Status ] ページには、プリントサーバーの現在のセキュリティ設定が表示 
されます。表示される設定の内容は、プリントサーバーがサポートする機能 
によって異なります。 


Wizard 


注記 HP Web Jetadmin を使用してデバイスを管理する場合 

は、このウイザードを使用しないでください。かわりに、 
使用しているネットワークの設定が確実に正しく行われる 
よう、 HPWebJetAdmin を使用してネットワークセキュ 
リティ設定を行ってください。 


[ Wizard ] ページでは、 HP Jetdirect Security Configuration ウイザード 
を実行できます。このウィザードでは、使用しているネットワークにおいて 
必要となる、プリントサーバーのセキュリティ設定を簡単に行うことができ 
ます。ウィザードを起動するには 、 [Start Wizard ] をクリックします。こ 
れで 、 [Security Level ] ページが開きます。 

ウィザードに表示されるオプションの設定パラメータは、選択したセキュリ 
ティレベルによって異なります。概要については、 表4.11 を参照してくだ 
さい 0 


注記 ウイザードを正しく終了しなかった場合 （ たとえば、 

[ Cancel ] ボタンを使用しないなど）、 [Operation Failed ] 

画面が表示されることがあります。その場合、2分くらい 
してからもう一度ウイザードを開くようにしてください。 


Restore Defaults 


このページは、セキユリティ設定を工場出荷時のデフォルトに戻す際に使用 
します。表示されるデフォルト設定の内容は、プリントサーバーがサポート 
する機能によって異なります。 

工場出荷時のデフォルト値に戻せるのは、リストされるセキユリティ設定の 
みです。その他の設定項目には影響しません。 
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表4.11ウイザードのセキュリティレベル （1/2) 


セキュリティレベル 

説明 

Basic Security 

このオプションでは、設定管理用に管理者パスワードを設定する 
必要があります。管理者パスワードは、 Telnet や SNMP アプリ 
ケーションなど、その他の管理ツールと共有されます。ただし、一 
部の管理ツール （ Telnet など）ではプレーンテキストによる通信 
を使用するため、セキュリティ保護されていません。 
[Administrator Account] ぺージは、管理者パスワードを入力 
する際に使用します。管理者パスワードは、 SNMP 管理アプリ 
ケーションの SNMP V 1/ V 2 設定コミュニティ名としても使用され 
ます。 

[Configuration Review] ぺージには、セキュリティに影響する 

可能性がある現在の設定がすべて表示されます。 [Finish] をク 
リックして、セキュリティの基本選択肢を設定します。 

Enhanced Security 
(推奨） 

このオプションは、セキュリティ保護および暗号化された通信 
( Telnet や FTP ファー ムウエアアップグレード、 RCFG、SNMP 
v 1/ v 2 c など）を使用しない管理プロトコルを自動的に無効にする 
ことによって 、 [Basic Security ] の内容を拡張します。個々のプロ 
トコル設定を変更するには、 「 Mqmt . Protocolsi を参眧してくだ 
さい 。 

[Administrator Account] ぺージは、管理者パスワードを入力 
する際に使用します。 

[SNMP Configuration] ぺージは、次に示す SNMP 固有の設定 

を指定するために使用します。 

• Enable SNMPv 3:( 多機能印刷サーバーのみ ） SNMP v 3 を有 
効にして 、 SNMP v 3 アカウントを作成します 。 HP Web 
Jetadmin を使用してデバイスを管理する場合は 、 SNMP v 3 
アカウントを作成しないでください。 SNMP を参照してくだ 
さい 。 

• Enable SNMPv 1/ v 2 read-only access : このオプショ ンを有 
効にすると 、 SNMP v 1/ v 2 に依存する現在のツールによって 
デバイスの検出やステータスのモニタがサボートされます。 

[Configuration Review] ぺージには、セキュリティに影響する 

可能性がある現在の設定がすべて表示されます。 [Finish] をク 
リックして、セキュリティの基本選択肢を設定します。 


JAWW 


内蔵 Web サーバーの使用139 









表 4.11 ウイザードのセキュリティレベル （2/2) 


セキュリティレベル 

説明 

Custom Security 

このオプションでは、プリントサーバーでサポートされる、使用可 
能なすべてのセキュリティ設定を指定します。個々のパラメータや 
選択肢の詳細については 、 「SECURITY 1の 「 Mgmt.Protocolsi 
および 「Authorization メニューぺージにある各タブを参眧し 

てください。 

[Administrator Account ] ぺージは、管理者パスワードを入力 
する際に使用します。 

[Web Mgmt .] ぺージ （ 多機能プリントサーパーのみ）は、証明 
書や暗号化レベルなど、 HTTPS (Secure HTTP ) の設定を行うの 
に使用します。 

[Management Tools ] ぺージは、セキュリティ保護されていな 
い管理プロトコル（たとえば、 RCFG 、 Telnet および FTP ファー 
ム ウェア アップグレー ドな ど） の設定 に使用します。 

[SNMP Configuration ] ぺージは、次に示す SNMP 固有の設定 

を指定するために使用します。 

• Enable SNMPv 1/ v 2: このオプションを有効にすると、 SNMP 
v 1/ v 2 を使用する管理ソフトウェアが使用可能になります。こ 
のオプションを選択すると、 SNMP コミュニティ名を指定す 
る [ SNMPv 1/ v 2 Configuration ] ぺージが表示されます。 

• Enable SNMPv 3:( 多機能印刷サーパーのみ ） このオプション 
を有効にして、 SNMP v 3 アカウントを作成します。 HP Web 
Jetadmin を使用してデバイスを管理する場合は、 SNMP v 3 
アカウントを作成しないでください。 SNMP を参照してくだ 
さい。 

[ Authorization ] ぺージは、デバイスへのホストのアクセスを制 
御する必要がある場合に、アクセス制御リストを設定するために 
使用します。 

[Print Protocols and Services ] ぺージは、セキュリティに影 

響する可能性があるネットワーク印刷、印刷サービス、デバイス 
検出プロトコルを有効または無効にするために使用します。 

[Configuration Review ] ぺージには、セキュリティに影響する 

可能性がある現在の設定がすべて表示されます。 [ Finish ] をク 
リックして、セキュリティの基本選択肢を設定します。 
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Authorization 

[Authorization] ページには、デバイスとデバイス設定/管理機能へのア 
クセス制御を指定するタブが用意されています。また、クライアントおよび 
サーバー認証の証明書を設定することもできます。 


i\dmin.Account 

このページでは、 Jetdirect の設定およびステータス情報へのアクセスを制 
御するための管理者パスワードを設定できます。管理者パスワードは、内蔵 
Web サーバーや Telnet、HP Web Jet admin などの Jetdirect 設定ツール 
によって共有されています。さらに、一部の EIO プリンタではパスワードが 
プリンタと共有されます （ 「 プリンタパスワードの同期 I を参照）。 

パスワードが設定されている場合に Jetdirect プリントサーバーにアクセス 
しようとすると、アクセス許可が与えられる前に、ユーザー名とこのパスワー 
ドの入力を求めるプロンプトが表示されます。 


注記 管理者パスワードは、プリントサーバーのコールドリセッ 

卜によってクリアできます。コールドリセットでは、プリ 
ントサーバーは工場出荷時のデフォルト設定にリセット 
されます。 


チェックボックスを使用して 、 HP Web Jetadmin と SNMP vl / v 2 c 設定コ 
ミュニテイ名を同期できます。この機能を有効にする（チェックボックスを 
オンにする）と、管理者パスワードを SNMP vl / v 2 c 管理アプリケーション 
の SNMP 設定コミュニティ名としても使用できます。 


注記 その後に （ たとえば [Network Settings] ページの 

[ SNMP ] タブや Web Jetadmin を使って） SNMP 設定コ 
ミュニティ名を変更すると、それ以降この2つの設定は同 
期されなくなります。 
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プリンタパスワードの同期 多くの EIO プリンタでは、プリンタの構成およ 
びステータス設定へのアクセスがパスワードで保護されています。このパス 
ワードは、プリンタ側で用意されているセキュリティ Web ページで設定さ 
れます。このようなプリンタでは、プリンタと Jetdirect プリントサーバー 
の管理者パスワードとが同期され、プリンタとネットワークの両方の構成 
ページにアクセスするのに同じパスワードを使用できます。パスワードの同 
期をサポートしているプリンタでは、パスワードが設定されたのが内蔵 Web 
ページ （ プリンタの [ Security ] ページかネットワークの [ Admin . 
Account ] ページ）かに関係なくこの同じパスワードが使用されます。 

このようなプリンタにおいてパスワードの同期が失われた場合、同期のリカ 
バリには次のいずれかの手順の実行が必要となる場合があります。 

• プリンタと Jetdirect プリントサーバーの両方を （ コールドリセットする 
などして）工場出荷時のデフオルト状態に戻し、それからもう一度設定を 
実行する。 


• プリンタの [ Security ] ページとネットワークの [ Admin . Account ] 

ページの両方で、同じ管理者パスワードを手動で設定する。 


証明書 

( 多機能 HP Jetdirect プリントサーバーのみ）このタブからは、 X .509 デ 
ジタル証明書のインストールや設定、管理を行うサービスにアクセスできま 
す。デジタル証明書とは、一般的にはキー（暗号化と複号化に使用される短 
い文字列）やデジタル署名などが格納されている電子メッセージのことで 
す。証明書の発行や署名は、（一般に証明書発行局、 CA と呼ばれる）信頼で 
きるサードパーティが代行することができます。証明書発行局は自分の組織 
内で運営することもできれば組織外のものを利用することもできます。また、 
証明書に「自己署名」することもでき、これは自分で自分自身の身元を証明 
することになります。 


注記 自己署名証明書が使用できてデータの暗号化も可能である 

とはいえ、これは正しく認証が行われることを保証するも 
のではありません。 


[ Certificates ] ページには 、 HP Jetdirect プリントサーバーにインストー 
ルされている証明書のステータスが表示されます。 
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• Jet direct 証明書 。 Jetdirect 証明書は、 Jetdirect デバイスをクライアン 
卜およびネットワーク認証サーバーに対して証明するのに使用されます。 

工場出荷時は、自己署名された Jetdirect 証明書があらかじめインス 
トールされています。ワイヤレスプリントサーバーの場合、これによ 
り、 Web ブラウザから最初にアクセスしたときに内蔵 Web サーバーで 
HTTPS を使用でき、内蔵 Web サーバーはセキュアなサイトとして表示 
されます。 

[ View ] をクリックしてインストール済みの Jetdirect 証明書の内容を 
表示するか、または [ Configure ] をクリックして新しい証明書を更新 
またはインストールします。 証明書を設定する を参照してください。 

Jetdirect 証明書がインストールされると、この証明書はコールドリ 
セット中に保存されます。これは、プリントサーバーを工場出荷時のデ 
フォルト値に戻す際に使用します。 

• CA 証明書。 （ ワイヤレスプリントサーバーのみ）信頼できるサードパー 
ティつまり証明書発行局 ( CA ) が発行する証明書は、 EAP (Extensible 
Authentication Protocol ) を使用した指定の認証方法でネットワーク認 
証サーバーを証明するために使用されます。認証サーバーは、 CA 証明書 
に記述されている情報と認証サーバーから受信した証明書に記述されて 
いる情報とが一致したときに証明されます。 

プリントサーバーの CA 証明書は、認証サーバーの証明書に署名する際 
に使用された証明書です。そのため、この CA 証明書も、認証サーバー 
の証明書を発行した CA によって発行されなければなりません。 

[ View ] をクリックしてインストール済みの Jetdirect 証明書の内容を 
表示するか、または [ Configure ] をクリックして新しい証明書を更新 
またはインストールします。 証明書を設定する を参照してください。 

プリントサーバーが工場出荷時のデフォルト値にリセットされた場合、 
CA 証明書は保存されません。 

HP Jetdirect プリントサーバーにインストール可能な証明書の最大サイズ 
は3072バイトです。 


証明書を設定する 

[ Configure ] をクリックすると、証明書管理用のウィザードが起動される 
ため、証明書の更新やインストールを簡単に行うことができます。表示され 
る画面は、証明書の種類 ( Jetdirect / CA ) や選択内容によって異なります。 
表412 に、表示される画面の説明や設定パラメータを説明します。 
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注記 


証明書の設定手順を正しく終了しなかった場合 （ たとえ 
ば、 [Cancel] ボタンを使用しないなど ）、 [Operation 
Failed ] 画面が表示されることがあります。その場合、2分 
くらいしてからもう一度ウイザードを開くようにしてくだ 
さい0 


表4.12証明書設定の各画面 （1/4) 
Certificate Options 

次にリストされたオプションから選択します。 


Update Pre-Installed Certificate -このオプションは、あらかじめインストールされた 
自己署名済みの証明書を更新する際に使用します。証明書を更新すると、既存の証明書は 
上書きされます。更新できる項目は、次のとおりです。 

• Certificate Validity Period 

自己署名証明書を使用すると、ブラウザは新規 Web セッションのたびにその証明書が自 
己署名であることを確認し、セキュリティのアラートメッセージを表示することがありま 
す。その証明書をブラウザの証明書ストアに追加したり、ブラウザのアラート通知を無効 
にすると、このメッセージは表示されなくなりますが、これはお勧めできません。 

自己署名証明書は、信頼できるサードパーティの証明書の代わりにその証明書のオーナー 
が自分白身を確認しているにすぎないため、必ずしも安全とは言えません。信頼できるサー 
ドパーティが発行する証明書のほうがより安全です。 


Create Certificate Request - このオプションを使用すると、次の画面で、対象となる 
デバイスに関する情報および組織情報を入力するよう求められます。 

• Certificate Information 

このオプションは、たとえばワイヤレス認証プロトコルが、信頼できるサードパーティつ 
まり CA より発行された Jetdirect 証明書がインス I -- ルされていることを条件としてい 
る場合に使用します。 


Install Certificate - この オプ シヨ ンは、 （ 信頼できるサードパー テイへの） Jetdirect 証 
明書の要求が保留になっている場合にのみ表示されます。証明書を受信したら、その証明 
書は この オプ ショ ンを使用してインス I ルされます。 この 証明書がインス I ルされる 
と、あらかじめインス I ルされていた証明書が上書きされます。 

このオプションを使用すると、次の画面で情報を入力するよう求められます。 

• Install Certificate 

インス!ルする証明書は、これに先立って内蔵 Web サーパーで生成された証明書要求 
に対応するものでなければなりません。 


Install CA Certificate - ( ワイヤレスプリントサーバーのみ）このオプションは、 CA 証 
明書に対して [Configure] をクリックする際に使用します。この CA 証明書は、選択され 
たワイヤレス認証プロトコル用にインス I ルされる必要があります。このオプションを 
使用すると、次の画面で情報を入力するよう求められます。 

• Install Certificate 
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表4.12証明書設定の各画面 （2/4) _ 

Import Certificate and Private Key - このオプシヨンを使用すると、以前に取得された 
既知の証明書を Jetdirect 証明書としてインポートできます。証明書をインポートすると、 
現在インス!ルされている証明書は上書きされます。このオプションを使用すると、次 
の画面で入力が求められます。 

• Import Certificate and Private Key 


Export Certificate and Private Key -このオプションを使用すると、他のプリントサー 
バー で使用するよう、 現在プリントサーバーにインス!ルされている Jetdirect 証明書 
をエクスポートすることができます。このオプションを使用すると、次の画面で入力が求 
められます。 

Export the Jetdirect certificate and private key 


Delete CA Certificate -( ワイヤレスプリントサーバーのみ）このオプションは、 
Jetdirect プリントサーバーにインス!ルされている CA 証明書を削除するのに使用さ 
れます。このオプションは、 EAP 認証用の CA 証明書がインストールされている場合にの 
み表不されます。 

注意： CA 証明書を削除すると EAP 認証は無効になり、ネットワークアクセスは拒否さ 
れます。 

プリントサーバーをコールドリセットすると CA 証明書は削除されます。そしてプリン 
トサーバーは工場出荷時のデフオルト設定に戻されます。 


Certificate Validity 

この画面は、 Jetdirect 白己署名証明書の有効期間を指定するのに使用します。 


この画面は、自己署名証明書があらかじめインス I ルされている場合にのみ表示され、 
[Edit Settings] をクリックすると有効期間を更新できます。この画面には現在の協定世 
界時 （ UTC ) が示されています。 UTC は国際度量衡局が管理している時間尺度です 。 UTC 
ではグリニッジ標準時と原子時との違いが調整されています。この UTC はグリニッジ子 
午線上で経度が0度になるように設定されています。 

Validity Start Date は PC の時計設定から計算されます。 

Validity Period には、証明書が有効な日数 （1 〜 3650) を Validity Start Date から起算 
して指定します。必ず有効な値 （1 〜 3650) を指定してください。デフォルトは5年です。 
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表4.12証明書設定の各画面 （3/4) _ 

Certificate Information 

このページは、 CA が発行する証明書を要求するために使用します。 


Common Name 。（ 必須） 

HP Jetdirect プリントサーバーについて 、 FQDN (Fully Qualified Domain Name ) や有 

効な IP アドレスを指定します。 

例： 

• Domain Name : myprinter . mydepartment . mycompany.com 

• IP address : 192.168 .2.116 

この [Common Name ] は、デバイスを一意に識別するのに使用されます。 EAP 認証を使 
用する HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーの場合、認証サーバーによっては証明 
書で指定されているとおりに共通名で設定しなければならない場合があります。 

Jetdirect プリントサーバーにデフオルトの IP アドレス 192.0.0.192 が設定されている 
場合、このアドレスがネットワークにおいて有効であることはまずありません。デバイス 
を識別するのにこのデフオルトのアドレスは使用しないでください。 


Organization 。 （必須）自分が所属する組織の正式名称を指定します。 


Organizational Unit 。 （オプション）自分が属する部門や課、その他組織内のサブグルー 
プを指定します。 


City/Locality 。 （必須）自分の組織がある都市名や地名を入力します。 


State/Province 。（ すべての国 / 地域で必須）少なくとも 3 文字必要です。 （ 必須） 


Country/Region 。 2文字の ISO 3166国/地域コード。たとえば、英国の場合は 「 gb 」、 
アメリカの場合は 「 us 」 です（必須）。 


Install Certificate 、 または 
Install CA Certificate 

Jetdirect 証明書をインストールするには [Install Certificate ] 画面を使用します。 

EAP / TLS 認証の際に使用できるよう、信頼できる証明書発行局 ( CA ) が発行する証明書をイン 
ス I -- ルするには 、 [Install CA Certificate ] 画面を使用します（ワイヤレスプリントサーパー 
のみ）。 


PEM / Base 64 (Privacy Enhanced Mail ) でエンコードされた証明書をインス I -- ルします。 
証明書をインス I ルするには、証明書が格納されているファイルの名前とパスを指定し 
ます。あるいは [Browse] をクリックし、システムをブラウズしてファイルを指定します。 
[ Finish ] をクリックしてインス I ルを完了します。 

証明書をインス!ルするには、その証明書が、内蔵 Web サーバーで生成されて保留に 
なっている証明書要求に対応するものでなければなりません。保留になっている要求がな 
い場合は [Install Certificate ] オプシヨンは表示されません。 

Jetdirect または CA 証明書のサイズは3 KB 以内に制限されています。 
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表4.12証明書設定の各画面 （4/4) _ 

Import Certificate and Private Key 

この画面は、 Jetdirect 証明書およびプライべ一トキーをインポートするのに使用します。 


Jetdirect 証明書およびプライべ一トキーをインポートします。インポートされると、既 
存の証明書とプライべ一トキーは上書きされます。 

ファイルフォーマットは PKCS #12 エンコード形式 (. pfx ) でなければならず、サイズは 
4 KB を超えてはなりません。 

証明書およびプライべ一トキーをインポートするには、証明書とプライべ一トキーが格納 
されているファイルの名前とパスを指定します。あるいは [Browse] をクリックし、シス 
テムをブラウズしてファイルを指定します。それから、プライべートキーを暗号化するの 
に使用されたパスワードを入力します。 

[Finish] をクリックしてインス I ルを完了します。 


Export the Jetairect certificate and private key 

この画面は、インス!ルされている Jetdirect 証明書とプライべ一トキーをファイルにェク 
スポートするのに使用します。 


証明書とプライべ一トキーをエクスポートするには、まずプライべートキーを暗号化する 
のに使用するパスワードを入力してください。確認のためにパスワードをもう一度入力す 
るよう求められます。それから [SaveAs] をクリックし、システム上のファイルに証明書 
とプライベートキーを保存します。ファイルフォーマットは PKCS #1 2エンコード形式 
(. pfx ) となります。 


Access Control 


このタブは 、 HP Jetdirect プリントサーバー上のアクセス制御リスト 
( ACL ) を表示するために使用し ます。 アクセス制御リスト（ホストアクセス 
リスト）には、プリントサーバーや接続されているネットワークデバイスに 
アクセスできる、個々のホストシステムまたはホストシステムのネットワー 
クが指定され ます。 最大で10個のエントリをリストに入れることができ ま 
す。 リストが空（ホストがリストされていない）の場合は、サポートされて 
いるシステムはプリントサーバーにアクセスで きます。 


注意 この機能は注意して使用してください。使用しているシス 

テムがこのリストに正しく指定されていない場合や HTTP 
によるアクセスが無効になっている場合は 、 HP Jetdirect 
プリントサーバーとの通信機能が失われます。 

ホストアクセスリストのセキュリティ機能としての使用 
については、 第7 章 を 参照してください。 
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注記 


デフォルトでは、たとえば内蔵 Web サーバーや IPP 
(Internet Printing Protocol ) を使って HTTP で接続され 
ているホストは、アクセス制御リストのエントリに指定が 
あるかどうかに関係なくプリントサーバーにアクセスで 
きます。 HTTP ホストによるアクセスを無効にするには、 
リストの最下部にあるチェックボックスのチェックマーク 
を外します。 


ホストシステムは、その IP アドレスまたはネットワーク番号によって指定 
されます。ネットワークにサブネットが含まれている場合は、アドレスマス 
クを使用して、 IP アドレスが個々のホストシステムを指定しているのか、ホ 
ストシステムのグループを指定しているのかを識別できます。 

例次のサンプルエントリの表を参照してください。 


■P アドレス 

マスク 

説明 

192.0.0.0 

255.0.0.0 

ネットワーク番号192のすベてのホストを許可します。 

192.1.0.0 

255.1.0.0 

ネットワ—ク 192 、サブネット ] のすベてのホストを許 
可します。 

192.168 .1.2 


IP アドレス 192.168.1.2 のホストを許可します。マスク 
は255.255 .255.255 と想定されるため、必要ありません。 


アクセス制御リストにエントリを追加するには 、 [IP address ] および 
[ Mask ] フィールドを使用してホストを指定し、そのエントリの [ Save ] 
チェックボックスにチェックマークを付けます。それから [ Apply ] をクリッ 
クします。 


リストからエントリを削除するには、そのエントリの [ Save ] チェックボッ 
クスのチェックマークを外します。それから [ Apply ] をクリックします。 

アクセス制御リスト全体をクリアするには、すべてのチェックボックスの 
[ Save ] チェックボックスをクリアして、 [ Apply ] をクリックします。 
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Mgmt.Protocols 

このリンクからは、セキュリティに影響する管理通信やその他のプロトコル 
にアクセスできます。 


Web Mgmt . 


このタブは、 Web ブラウザと内蔵 Web サーバー間の通信を管理するために使 
用します。このタブは多機能プリントサーバーの場合にのみ表示されます。 

Secure HTTP ( HTTPS ) プロトコルにより、セキュアな暗号化された Web 
ベースの通信が実現されます。 HTTPS が必須となるよう設定すると、内蔵 
Web サーバーは、 HTTPS トラフィツク用の well - known ポート443を通 
るよう HTTPS 通信をルーティングします。ポート80、280、631でも引き 
続き IPP (Internet Printing Protocol ) は使用できますが、他のセキユリ 
ティ保護されていない通信 （ HTTP ) は HTTPS にリダイレクトされます。 
HTTPS を使用するために行われるブラウザによるこのリダイレクトは、ブ 
ラウザの機能によっては、ユーザーが意識することなく行われる場合もあり 
ます。 


HP ワイヤレスプリントサーバーは、工場出荷時のデフォルトでは 、 HTTPS 
通信が必須となるよう設定されています。 HP 有線プリントサーバーは、エ 
場出荷時のデフォルトでは、 HTTPS と HTTP の両方が使用できるよう設定 
されています。 


お勧めはできませんが 、 [Encrypt All Web Communication ] チェック 
ボックスをクリア（無効に）して、 HTTPS およびセキュリティ保護されて 
いない HTTP 通信の両方を使用できるよう選択することもできます。 

HTTPS 通信の使用をサポートするには、 Jetdirect 証明書をインストール 
する必要があります。工場出荷時のデフォルトでは、初期使用のため自己署 
名証明書があらかじめインストールされています。 [ Configure ] ボタンを 
クリックして、インストールされている証明書を更新するか、または新しい 
証明書をインストールします。詳細については、 証明書を設定す る を 参照し 
てください。 

暗号化強度は、 Jetdirect 証明書を使用する際に指定する必要があります。暗 
号化強度は、 [ Low ]、[ Medium ] または [ High ] から選択します。 

各暗号化強度について、どの暗号方式が使われるかが指定され、使用可能な 
暗号方式のうちどれが一番弱いかが識別できるようになっています。初期の 
ブラウザでは40ビット （ Low ) の暗号化レベルしかサポートされていない場 
合があります。 
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注記 暗号方式は複数サポートされており、暗号化の強度を何段 

階かに設定できます。現在、暗号化/複号化を行う暗号方 

式は DES (Data Encryption Standard 、 56ビット）、 RC 4 
(40 ビットまたは128ビット）、 3 DES (168 ビット）がサ 
ポートされています。 


SNMP 

このタブでは、プリントサーバーモデルに応じて、プリントサーバー上の 
SNMPvl 、 v 2 c 、 および v 3 エージェントを有効または無効にします。値べ一 
スのプリントサーバーでは 、 SNMP v 3 エージェントはサポートされていま 
せん。 SNMP 選択肢の詳細については、 表47 を参照してください。 

SNMP v3 HP Jetdirect プリントサーバーには、高度な SNMP セキュリ 
テイを利用できるよう 、 SNMP v 3 (Simple Network Management 
Protocol 、 バージョン 3) エージェントが組み込まれています 。 SNMP v 3 
エージェントでは、ユーザー認証および暗号化によるデータプライバシを特 
徴とする 、 SNMP v 3 の User-based Security Model (RFC 2574) が採用さ 
れています。 

SNMP v 3 エージェントは、プリントサーバー上に初期 SNMP v 3 アカウン 
卜が作成されている場合に使用できます。そしてアカウントが作成されたら、 
設定さえ正しければ'どの SNMP 管理アプリケーションでも、そのアカウン 
卜にアクセスしたり、あるいはそのアカウントを無効にしたりできます。 


注意 HP Web Jetadmin を使用してデバイスを管理する場合 

は 、 HP Web Jetadmin を使用して 、 SNMP v 3 およびプ 
リント サーバーの 他のセキュリティ項目をシームレスに 
設定する必要があります。 


内蔵 Web サーバーを使用して SNMP v 3 アカウントを作 
成すると、既存の SNMPv 3 アカウントはすべて消去され 
ます。なお、新規作成した SNMPv 3 アカウントの情報を 
SNMP 管理アプリケーシヨンに実装する必要があります。 


SNMP v 3 管理アプリケーションが使用する HMAC - MD 5 認証および 
CBC - DES データプライバシ暗号化キーを指定して初期アカウントを作成 
することもできます。 
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注意 


初期 SNMP v3 アカウントを作成する前に、 Telnet を無 
効にして、 HTTPS によりセキュリティ保護された内蔵 
Web 通信が必ず有効になるようにする必要があります。こ 
れは、セキュリティ保護されていない接続によるアクセス 
が行われたりアカウント情報が傍受されてしまうのを防ぐ 
のに役立ちます。 

SNMP vl および v2c エージェントを SNMP v3 エージェ 
ントと共存させることも可能です。ただし、完全に安全な 
SNMP アクセスを実現するには、 SNMP vl および v2c を 
無効にする必要があります。 


Other 

このタブでは、印刷、印刷サービス、管理のためにプリントサーバーがサ 
ポートするさまざまなプロトコルを有効または無効にします。 表4.13 を参 
照してください。 

表4.13その他のプロトコル （1/2) 


項目 

説明 

Enable Print Protocols 

プリントサーバーによってサボートされるネットワークプロト 
コル IPX / SPX 、 AppleTalk , DLC / LLC を有効または無効にしま 
す。たとえば、未使用のプロトコルを使用したプリンタアクセス 
を防止するために、それらのプロトコルを無効にする必要があり 
ます。 

これらのプロトコルを使用するネットワーク環境については、 第 

1宣 を参眧してください。 

内蔵 Web サーパーでは TCP / IP が使用されるため、 TCP / IP を 
無効にすることはできません。 

Enable Print Services 

プリントサーバーがサボートする多様な印刷サービスポート 
9100 、 LPD (Line Printer Daemon)、IPP (Internet Printing 
Protocol)、FTP (File Transfer Protocol ) を有効または無効にし 
ます。未使用の印刷サービスを無効にすると、これらのサービス 
によるアクセスを防止することができます。 
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表 4.13 その他のプロトコル (2/2) 


項目 

説明 

Enable Device 

Discovery 

プリントサーバーによってサボートされるデバイス検出プロト 
コル 

SLP (Service Location Protocol ) を有効または無効にします。 
有効な（チェックされている）場合、 HPJetdirect プリント 
サーバーは SLP パケットを送信します。このパケットは、自 
動ディスカバリおよびインストールでシステムアプリケー 
ションが使用します。 

無効な（クリアされている）場合、 SLP パケットは送信され 
ません。 

[mDNS (multicast Domain Name System )] 

有効な（チェックされている）場合、マルチキャスト Domain 
Name System ( mDNS ) サービスが提供されます。 mDNS は 
一般に、通常の DNS サーバーが使用されていない小規模ネッ 
トワークで、 IP アドレスと名前の解決を ( UDP ポート5353 
経由で）行うのに使用されます。 

[Multicast IPv 4] 

有効な（チェックされている）場合、プリントサーバーでは IP 
バージョン4マルチキャストパケットの送受信を行います。 

Enable Management 
Protocols 

Telnet アクセスやプリントサーバー上のファームウェアをアッ 
プグレードする FTP の使用を有効または無効にします 。 Telnet 
や FTP はセキュリティ保護されたプロトコルではありません。デ 
バイスパスワードは傍受される可能性があります。 

Novell NetWare パラメータを設定するために、旧パージョンの 
管理ツールが使用する RCFG 、 リモート IPX 設定プロトコルを 
有効または無効にします。 RCFG を無効にしても、 IPX / SPX を 
使用するダイレクトモード印刷には影響しません。 

Telnet 、 FTP ファームウェアアップグレードを無効にすること 
をお勧めします。 


Wireless 

このリンクは、セキュリティ保護されているワイヤレスネットワークの設定 
を管理するために使用します。このページの機能とパラメータの設定につい 
ては、 表43 を参照してください。 


Network Statistics 

このページは、 HPJetdirect プリントサーバーに現在格納されているカウ 
ンタの値とその他のステータス情報の表示に使用します。多くの場合、この 
情報は、ネットワークまたはネットワークデバイスに関連するパフオーマン 
スと操作上の問題の診断に有効です。 
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Protocol Info 

このページには 、 HP Jetdirect プリントサーバーでのネットワーク設定の 
さまざまな設定のリストがプロトコルごとに表示されます。これらのリスト 
を使用して、希望の設定を検証します。 


Conuguration Page 

このページには 、 HP Jetdirect のステータスおよび構成情報の概要が示され 
た 、 HP Jetdirect 構成ページのビューが表示されます。このページの内容に 
ついては、 第9 章 で 説明しています。 


その他のリンク 


サボート 


[Support] ページに表示される情報は 、 [Other Settingsl メニューの 
[Support Infol タブで設定されている値によって異なります。サポート情報 
には、サポート担当者の名前と電話番号を入れることも、製品サポートペー 
ジやテクニカルサポートページへの Web リンクを入れることもできます。 
デフォルトでは、 HP オンラインサポートおよび HP 製品情報 Web ページ 
への Web リンクが用意されています（インターネットアクセスが必要です)。 


HP Web Jet admin 

HP Web Jetadmin は、 HP の主要なネットワーク周辺機器管理ソフトウェ 
アツールです。 

HP Web Jetadmin がこのデバイスを「統一 URL 」 を通じて検出した場合 
のみ 、 HP Web Jetadmin へのリンクが表示されます。ここで HP Web 
Jetadmin を使用し、このデバイスや、ネットワーク上の HP Jetdirect に 
接続された他のデバイスの管理機能を拡張することができます。 


HP Home 

[HP Home ] は、 HP の Web サイト上にある Hewlett - Packard のホーム 

ページへリンクされています（インターネットアクセスが必要です）。この 
リンクには、 HP のロゴをクリックしてアクセスすることもできます。 


JAWW 


内蔵 Web サーバーの使用153 







Help 

[ Networking ] タブの [ Help ] ページには、 HP Jet direct 内蔵 Web サー 

バーの機能の簡単な概要が表示されます。 [ Help ] ページには、内蔵 Web 
サーバーに関する最新情報へのリンクが用意されています（インターネット 
アクセスが必要です）。 
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5 


LPD 印刷用の設定 


はじめに 


HP Jetdirect プリントサーバーには、 LPD 印刷をサボートするための LPD 
(Line Printer Daemon : ラインプリンタデーモン）サーバーモジュールが 
含まれています。本章では、 LPD 印刷をサポートするさまざまなシステム 
に使用するための HP Jetdirect プリントサーバーの設定方法について説明 
します。説明されている項目は次のとおりです。 

• UNIX システムでの LPD 

■ LPD を使用した BSD ベースの UNIX システムの設定 

■ SAM ユーティリティを使用したプリントキューの設定 （ HP - UX シス 
テム） 

• Windows NT / 2000システムでの LPD 

• Mac OS システムでの LPD 


注記 これ以外のシステムについては、お使いのオペレーテイン 

グシステムのマニュアルやオンラインヘルプを参照して 
ください。 

最近のバージョンの Novell NetWare (NDPS 2.1 付き 
NetWare 5. x またはそれ以降）では、 LPD 印刷がサポート 
されています。設定方法とサポートについては 、 NetWare 
に付属のマニュアルを参照してください。また、 Novell の 
サポート Web サイトの「技術情報 (Technical Information 
Documentation : TID )」 も参照してください。 
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LPD について 

LPD (Line Printer Daemon : ラインプリンタデーモン）は、さまざまな 
TCP/IP システムにインストールできるラインプリンタのスプールサービス 
に関連したプロトコルとプログラムを参照します。 

HP Jetdirect プリントサーバー機能によって LPD がサポートされている、 
広く使用されているシステムには次のようなものがあります。 

• BSD ( Berkeley - based ) UNIX システム 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBM AIX 

• Linux 

• Windows NT /2000 

• Mac OS 


この項の UNIX の設定例では、 BSD ベースの UNIX システムの構文を示し 
ます。使用しているシステムによって構文が異なることがあります。正しい 
構文については、使用しているシステムのマニュアルを参照してください。 


注記 LPD 機能は、 RFC 1179ドキュメントに準拠している 

LPD を実装したどのホストでも使用できます。ただし、プ 
リンタスプーラの設定手順が異なる場合があります。これ 
らのシステムの設定については、使用しているシステムの 
マニュアルを参照してください。 


LPD のプログラムとプロトコルには次のようなものがあります。 


表 5.1 LPD のプログラムおよびプロトコル 


プログラム名 

プログラムの目的 

Ipr 

印刷用のジョブをキューに入れます。 

Ipq 

プリントキューを表示します。 

Iprm 

プリントキューからジョブを削除します。 

Ipc 

プリントキューを制御します。 

Ipd 

指定のプリンタがシステムに接続されている場合は、 
ファイルをスキヤンし、印刷します。 

指定のプリンタが別のシステムに接続されている場合 
は、このプロセスによって、ファイルが、そのファイル 
を印刷するリモートシステム上の Ipd プロセスに転送さ 
れます。 
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LPD の設定の必要条件 


LPD 印刷を使用するには、その前に、 HPJetdirect プリントサーバーを通 
じてプリンタをネットワークに正しく接続し、プリントサーバーのステータ 
ス情報を入手している必要があります。この情報は、 HPJetdirect プリンタ 
の構成ぺージに表示されます。構成ぺ^ージをプリンタから印刷していない場 
合は、使用しているプリントサーバーのハードウェアインストールガイド 
またはプリンタのマニュアルで印刷手順を参照してください。次のものも必 
要です。 

• LPD 印刷をサポートしているオペレーテイングシステム。 

• システムに対するスーパーユーザー ( root ) または管理者アクセス権。 

• プリントサーバーの LAN ハードウェアアドレス（またはステーション 
アドレス）。このアドレスは、プリントサーバーのステータス情報ととも 
に、 HPJetdirect の構成ページに次の形式で表示されます。 

HARDWARE ADDRESS:xxxxxxxxxxxx 

ここで、 x は16進数です (0001 E 6123 ABC など）。 

• HP Jetdirect プリントサーバー上で設定された IP アドレス 


LPD の設定の概要 

HP Jetdirect プリントサーバーを LPD 印刷用に設定するには、次の手順 
を実行する必要があります。 

1. IP パラメータの設定。 

2. プリントキューの設定。 

3. テストファイルの印刷。 

以降の項で、各手順について詳細に説明します。 

手順 1.IP パラメータの 設定 

HP Jetdirect プリント サーバーで IP パラメータを設定するには、 第3章 
を参照してください。 TCP / IP ネットワークの詳細については、 付録 A を参 
照してください。 
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手順 2 •プリントキューの設定 

システムで使用するプリンタまたはプリンタ言語 ( PCL または PostScript ) 
ごとにプリントキューを設定する必要があります。また、フォーマットされ 
たファイルとフォーマットされていないファイルにも個別のキューが必要で 
す。次の例のキュー名 text および raw ( rp タグを参照）には、特別な意 
味があります。 

表 5.2 サポートされているキュー名 


raw 、 rawl 、 raw2 、 raw3 

処理なし 

text、textls text2 s text3 

改行を追加 

auto、autols auto2 、 auto3 

自動 

binps 、 binpsl 、 binps2 、 binps3 

バイナリ PostScript 

( ユーザー定義） 

ユーザーが定義。オプションで、印刷データの前 
後にコマンド文字列を入れます。 


HP Jetdirect プリントサーバーのラインプリンタデーモンは 、 text 
キューの中のデータを書式なしテキストまたは ASCII として処理し、各行 
に改行を追加してからプリンタに送信します（実際には、 PCL 行終了コマン 
ド（値 2) がジョブの先頭で発行されることに注意してください）。 

ラインプリンタデーモンは、 raw キューの中のデータを PCL 、 PostScript 、 
または HP - GL /2 言語でフォーマットされたファイルとして処理し、変更し 
ないでプリンタに送信します。 

auto キューの中のデータは、 text または raw のいずれか適切な方として 
自動的に処理されます。 

binps キューの場合、 PostScript インタプリタでは印刷ジョブをバイナリ 
PostScript データとして解釈します。 

ユーザー定萎のキュー名では、ラインプリンタデーモンは、ユーザー定萎 
の文字列を印刷データの前または後に追加します（ユーザー定義のプリント 
キューは、 第3 章 の 「 Telnet 」、 または 第4 章 の 「内蔵 Web サーバー」を 
使用して設定できます）。 

キュー名が前述のいずれでもない場合は 、 HP Jetdirect プリントサーバー 
では rawl とみなされます。 


手順 3 . テストファイルの印刷 

LPD コマンドを使用してテストファイルを印刷します。操作手順について 
は、システムで提供される情報を参照してください。 
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UNIX システムでの LPD 

BSD ベースのシステム用のプリントキューの設定 

次のエントリが含まれるように、/ etc/print cap フアイルを編集します。 

printer _ name | short printer _ name : \ 

: lp = : \ 

: rm=n 〇 de _ name : \ 

: rp = remote _ printer _ name _ argument : \ ( しれ(ま、 text 、 raw 、 
binps 、 auto 、 またはユーザー定義のいずれか） 

： If =/ usr / spool / lpd/error loq filename : \ 

: sd =/ usr / spool / lpd / printer _ name : 

ここで 、 print er _ name はユーザーに対しプリンタを識別します。 
node _ name はネットワーク上のプリンタを識別し、 remote_printer 
_ name _ argument はプリントキューの受信プリンタの名前です。 

printcap の詳細については、 printcap の man ページを参照してください。 

例： ASCII あるいはテキストプリンタ用の printcap エントリ 

1] 1 text | textl :\ 

: lp = : \ 

: rm = laser ] etl :\ 

: rp 二 text :\ 

: If =/ usr/sp 〇〇 l / lpd / l ] 丄 text.log :\ 

: sd 二/ usr/sp 〇〇 1/ lpd / l ] 丄 — text : 
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例： PostScript 、 PCL 、 HP - GL /2 プリンタ用の printcap エントリ 

1 jl _ raw | rawl : \ 

: lp = : \ 

: rm=laserj etl : \ 

: rp = raw :\ 

: If =/ usr / spool / lpd / lj 1 raw . log : \ 

: sd =/ usr / spool / lpd / lj 1 raw ： 

使用しているプリンタで、 PostScript 、 PCL 、 および HP - GL /2 言語の自動 
切り替えがサポートされていない場合は、コントロールパネルがあれば、そ 
のコントロールパネルを使用してプリンタの言語を選択し ます。または、 ア 
プリケーシヨンを使用して、プリントデータの組み込み コマ ンドによってプ 
リンタの言語を選択し ます。 

印刷の際にはコマンド行にプリンタ名を入力する必要があるため、ユーザー 
がプリンタのプリンタ名を認識していることを確認してください。 

次のように入力して、スプールディレクトリを作成します。 root デイレク 
トリで次のように入力します。 


mkair / usr/spool/lpa 
cd /usr/spoo 丄 /lpd 

mkdir printer_name 1 printer name_2 
chown daemon printer_name_l printer name_2 
chgrp daemon printer_name_l printer name_2 
chmod g+w printer_name_l printer_name_2 

こしで、 printer name 1 と printer name 2 (ま、 スフ。 ーノレするプリ 
ンタを指します。ネ i 数のフランタをスプー疋でき£す。次の例に、テキスト 
( または ASCII) の印刷と、 PCL または PostScript の印刷に使用するプリ 
ンタのスプールディレクトリを作成するコマンドを示します。 


例：テキストプリンタと PCITPostScript プリンタのスプールデイレク 
トリの作成 


mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/sp 〇〇丄 /lpd 
mkdir 1jl_text 1jl_raw 
chown daemon 1]l_text 1jl_raw 
chgrp daemon 1]l_text 1jl_raw 
chmod g+w 1jl_text 1jl_raw 
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SAM を使用したプリントキューの 設定 ( HP - UX システム） 


HP - UX システムでは、 SAM ユーテイリテイを使用して、 「 text 」（ ASCII ) 
ファイルまたは 「 raw 」（ PCL 、 PostScript , またはその他のプリンタ言語） 
ファイルの印刷用のリモートプリントキューを設定できます。 

SAM プログラムを実行する前に 、 HP Jetdirect プリントサーバーの IP ア 
ドレスを選択し、 HP - UX が動作しているシステム上の / etc / hosts ファ 
イルにそのエントリを設定します。 

1 .SAM ユー テイ リ テイを スーパーユーザーとして 起動します。 

2. [メイン]メニューから [周辺機器] を選択します。 

3. [周辺機器]メニューから [プリンタ/プロッタ] を選択します。 

4. [プリンタ/プロッタ]メニューから [プリンタ/プロッタ] を選択します。 

5. [操作]リストから [リモートプリンタの追加] を選択し、プリンタ名 
を選択します。 

例： my printer または printerl 

6. リモートシステム名を選択します。 

例： jetdirect 1 (HP Jetdirect プリントサーバーのノー ド名） 

7. リモートプリンタ名を選択します。 

ASCII の場合は text、PostScript や PCL 、 HP - GL /2 の場合は raw 

と入力します。 

ラインプリンタデーモンに自動的に選択させる場合は、 auto と入力し 
ます。 

PostScript インタプリタにおいて印刷ジョブをバイナリ PostScript 
データとして解釈させるには、 binps と入力します。 

印刷データの前後またはそのいずれかにユーザー定義の文字列を入れる 
場合は、ユーザー定義のキューの名前を入力します（ユーザー定義のプ 
リントキューは、 第2 章 の 「 Telnet 」、 および 第4 章 の 「内蔵 Web サー 
バー」を参照して設定できます）。 

8. BSD システムのリモートプリンタを確認します。 「 Y 」 と入力する必要 
があります。 

9. メニューの下部にある [ OK ] をクリックします。正しく設定されると、 
次のメッ セージが 出力されます。 

The printer has been aaded and is ready to accept 
print requests. 
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10. [ OK ] をクリックし、[リスト]メニューから [終了] を選択します。 

11. [ Sam の終了] を選択します。 


注記 デフォルトでは、 lpsched は実行されません。プリント 

キューの設定時にスケジューラをオンにしていることを確 
認してください。 


テストファイルの印刷 

プリンタとプリントサーバーが正しく接続されているかどうかを確認する 
には、テストファイルを印刷します。 

1. UNIX プロンプトで、次のように入力します。 

lpr -Pprinter_name file _name 

ここで、 printer_name は指定されたプリンタ、 file_name は印 
刷するファイルです。 


例 ( BSD ベースのシステム） 

テキストファイノ レ ： lpr -Ptextl textf ile 
PCL フ ァイノレ ： lpr -Prawl pelf ile . pci 
PostScript フ ァイノレ ： lpr -Prawl psfile.ps 
HP - GL /2 ファイル： lpr -Prawl hpglf ile .hpg 

HP - UX システムでは、 lpr -P を lp -d に置き換えます。 

2. ステータスを印刷するには、 UNIX プロンプトで次のように入力します。 

lpq -Pprmter _name 

ここで、 printer_name は指定されたプリンタです。 

例 ( BSD ベースのシステム） 

lpq -Ptextl 
lpq - Prawl 

HP - UX システムでは、 lpq -P を lpstat に置き換えて印刷ステータ 
スを取得します。 

これで、 LPD を使用するための HPJetdirect プリントサーバーの設定手 
順は終了です。 


JAWW 


LPD 印刷用の設定162 




Windows NT /2000 システムでの LPD 

この項では 、 HP Jetdirect LPD (Line Printer Daemon : ラインプリンタ 

デーモン）サービスを使用するために Windows NT /2000 ネットワークを設 
定する方法について説明します。 

この手順は次の2つの部分に分かれます。 

• TCP / IP ソフトウェアのインストール （ この時点でインストールされてい 
ない場合） 

• ネットワーク LPD プリンタの設定 


TCP/IP ソフトウェアのインストール （Windows NT) 


この手順を使用すると 、 Windows NT システムに TCP / IP をインストール 
したかどうかを確認し、必要に応じてソフトウェアをインストールできます。 


注記 TCP / IP コンポーネントをインストールするには 、 Windows 

システム配布ファイルまたは CD - ROM が必要です。 


1 .Microsoft TCP / IP 印刷プロトコルと TCP / IP 印刷がサボートされてい 
るかどうかを確認するには 

■ Windows 2000の場合は、 [スタート]、[設定]、[コントロールパネ 
ル] の順にクリックします。次に [ネットワークとダイヤルアップ接 
続]フォルダをダブルクリックします。使用しているネットワークの 
[ローカルエリア接続] をダブルクリックし、 [プ〇パテイ] をクリッ 

クします。 


[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] が表示され、この接続で使用 
するコンポーネントのリストで有効になっている場合は、必要なソフ 
トウェアは既にインストールされています （ 「 Windows 2000システ 
ムでのネットワークプリンタの設定 I に進んでください）。表示されて 
いない場合は、手順2に進みます。 

■ NT 4.0 の場合は、 [スタート]、 [ 設定]、 [ コントロールパネル] の順 

にクリックします。次に [ネットワーク] オプションをダブルクリッ 
クして、[ネットワーク]ダイアログボックスを表示します。 

[プロトコル] タブに [ TCP / IP プロトコル]が表示され、 [サービス] 
タブに [Microsoft TCP / IP 印刷]が表示されている場合は、必要なソ 
フトウェアは既にインストールされています （ 「 Windows NT 4.0 シ 
ステムでのネットワークプリンタの設定 I に進んでください）。表示 
されていない場合は、手順2に進みます。 
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2. 必要なソフトウェアがインストールされていない場合は、以下の手順に 
従います。 

■ Windows 2000の場合は、 [ ローカルエリア接続のプロパティ ] ウィン 
ドウで [インストール] をクリックします。[ネットワークコンポーネ 
ントの種類の選択]ウィンドウで [プロトコル] を選択し、 [追加] を 
クリックして [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] を追加します。 

画面上の指示に従います。 

■ NT 4.0 の場合は、各タブで [追加] ボタンをクリックし、 [ TCP / IP プ 
ロトコル] と [Microsoft TCP / IP 印刷] サービスをインストールし 

ます。 


画面上の指示に従います。 


プロンプトが表示されたら 、 Windows NT 配布ファイルへのフルパ 
スを入力します (Windows NT ワークステーションまたはサーバーの 
CD - ROM が必要です）。 

3. コンピュータの TCP / IP 設定値を入力します。 

■ Windows 2000の場合は、 [ ローカルエリア接続のプロパティ]ウィ 
ンドウの [全般] タブで、 [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] を 
選択し、 [プロパティ] をクリックします。 

■ NT 4.0 の場合は、 TCP / IP 設定値を求めるプロンプトが自動的に表示 
されます。表示されない場合は、[ネットワーク]ウィンドウの [ プ〇 
トコル] タブを選択し、 [ TCP / IP プロトコル] を選択します。次に 

[プ〇パティ] をクリックします。 

Windows サーバーを設定している場合は、 IP アドレス、デフオルトの 
ゲートウェイアドレス、およびサブネットマスクを適切なフィールドに 
入力します。 

クライアントを設定している場合は、ネットワーク管理者に問い合わせ、 
TCP / IP の自動設定を有効にする必要があるかどうかや、適切なフィー 
ルドに静的 IP アドレス、デフオルトのゲートウェイアドレス、および 
サブネットマスクを入力する必要があるかどうかを確認してください。 

4. [ OK ] をクリックして終了します。 

5. プロンプトが表示されたら、 Windows を終了し、コンピュータを再起 
動して変更内容を有効にします。 
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Windows 2000 システムでのネットワークプリンタの設定 

次の手順を実行して、デフォルトのプリンタを設定します。 

1. UNIX 印刷サービスがインストールされていることを確認します (LPR 
ポートを使用するために必要です）。 

a . [スタート]、[設定]、[コント 〇— ルパネル] の順にクリックし 
ます。 [ネットワークとダイヤルアップ接続] フォルダをダブルク 
リックします。 

b . [詳細設定] メニューをクリックし、 [オプションネットワークコ 
ンポーネント] を選択します。 

c . [そのほかのネットワークファイルと印刷サービス] を選択し、有 
効にします。 

d . [ 詳細] をクリックし、 [UNIX 用印刷サービス] が有効になって 

いることを確認します。有効になっていない場合は、有効にします。 

e . [ OK ] をクリックし、それから [次へ] をクリックします。 

2. [プリンタ] フォルダを開きます（デスクトップから [スタート]、[設 
定]、[プリンタ] の順にクリックします）。 

3. [プリンタの追加] をダブルクリックします。[プリンタの追加ウィザー 
ドの開始]画面で [次へ] をクリックします。 

4. [〇— カルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイプリンタを自動 
的に検出してインストールする]をオフにします。 [次へ] をクリックし 
ます。 

5. [新しいポートの作成] を選択し 、 [LPR ポート] を選択します。 [次へ] 

をクリックします。 

6. [LPR 互換プリンタの追加]ウィンドウで以下の手順を実行します。 

a . HP Jetdirect プリントサーバーの DNS 名または IP アドレスを 
入力します。 

b . プリンタ名または HP Jetdirect プリントサーバーのプリント 
キューの名前として、 raw 、 text 、 auto 、 binps またはユーザー 
定義のプリントキュー名（ユーザー定義のプリントキューは、組 
み込み Web サーバーを使用して設定できます。 第4 章 を 参照して 
ください）を（小文字で）入力します。 

c . [ OK ] をクリックします。 


JAWW 


LPD 印刷用の設定165 




注記 


HP Jetdirect プリントサーバーは、 text ファイルを、書 
式なしテキストまたは ASCII ファイルとして処理します。 
raw ファイルは、 PCL 、 PostScript , または HP - GL /2 プ 

リンタ言語でフォーマツトされたファイルです。 

キュータイプが binps の場合、 PostScript インタプリタ 
では印刷ジョブをバイナリ PostScript データとして解釈 
します。 

3ポートの HP Jetdirect 外付けプリントサーバーの場合 
は、キュー名にポート番号を追加します （ rawl 、 raw 2、 
raw 3 など）。 


7. メーカーとプリンタモデルを選択します（必要に応じて、 [ディスクを 
使用] をクリックし、指示に従ってプリンタドライバをインストールし 
ます）。[次へ]をクリックします。 


8. プロンプトが表示されたら、既存のドライバの使用を選択します。[次へ] 
をクリックします。 

9. プリンタ名を入力し、このプリンタをデフォルトのプリンタにするかど 
うかを選択します。[次へ]をクリックします。 

10. このプリンタを他のコンピュータからも使用可能にするかどうかを選択 
します。共有する場合は、他のユーザーがプリンタを識別できるように 
する共有名を入力します。[次へ]をクリックします。 


11. 必要であれば、このプリンタの場所およびその他の情報を入力します。 
[次へ]をクリックします。 

12. テストページを印刷するかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 

13. [完了] をクリックしてウイザードを閉じます。 
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Windows NT 4.0 システムでのネットワークプリンタの 

設定 


Windows NT 4.0 システムでは、次の手順を実行してデフオルトのプリンタ 
を設定します。 

1. [スタート]、[設定]、[プリンタ] の順にクリックします。[プリンタ] 
ウインドウが開きます。 

2. [プリンタの追加] をダブルクリックします。 

3. [このコンピュータ] を選択し、 [次へ] をクリックします。 

4. [ポートの追加] をクリックします。 

5. [ LPR ポート] を選択し、 [新しいポート] をクリックします。 

6. [ LPD を提供するサーバーの名前またはアドレス ] ボックスに 、 HPJetdirect 
プリントサーバーの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。 


注記 NT クライアントでは、 LPD 印刷用に設定された NT サー 

バーの IP アドレスまたは名前を入力できます。 


7. [サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名]ボックスに、 raw , 
text 、 binps 、 auto 、 またはユーザー定義のプリントキューの名前 
( ユーザー定義のプリントキューは、内蔵 Web サーバーを使用して設定 
できます。 第4章 を参照してください）を小文字で入力します。 [ OK ] 
をクリックします。 

HP Jetdirect プリントサーバーは、 text ファイルを、書式なしテキス 
卜つまり ASCII ファイルとして処理します。 raw ファイルは、 PCL 、 
PostScript , または HP - GL /2 プリンタ言語でフォーマットされたファ 
イルです。キュータイプが binps の場合、 PostScript インタプリタで 
は印刷ジョブをバイナリ PostScript データとして解釈します。 


注記 3ポートの HP Jetdirect 外付けプリントサーバーの場合 

は、キュー名にポート番号を追加します （ rawl 、 raw 2、 
raw 3 ，よと）〇 


8. 使用可能なポートの[プリンタの追加]リストでポートが設定されてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックします。 

9. 以降の画面の指示に従って設定を完了します。 
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設定の確認 


Windows NT 内部の任意のアプリケーションからファイルを印刷します。 
ファイルが正しく印刷される場合は、正しく設定されています。 

正しく印刷されない場合は、次の構文を使用して DOS から直接印刷します。 

lpr - S < ipaddress > - P < queuename > filename 

ここで ipaddress はプリントサーバーの IP アドレス、 queuename は 
名前 「 raw 」 または 「 text 」、 filename は印刷するファイルです。ファイ 
ルが正しく印刷される場合は、正しく設定されています。ファイルが印刷さ 
れない場合、あるいは間違って印刷される場合については、 第8 章 を 参照し 
てください。 


Windows クライアントからの印刷 


NT /2000 サーバー上の LPD プリンタを共有している場合は、プリンタフオ 
ルダの Windows の「プリンタの追加」ユーテイリテイを使用して 、 Windows 
クライアントを NT / 2000サーバー上のプリンタに接続できます。 


Windows XP システムでの LPD 

この項では、 HP Jetdirect LPD (Line Printer Daemon : ラインプリンタ 

デーモン）サービスを使用するために Windows XP ネットワークを設定す 
る方法について説明します。 

この手順は次の2つの部分に分かれます。 

• オプションの Windows ネットワークコンポーネントの追加 
• ネットワーク LPD プリンタの設定 

オプションの Windows ネットワークコンポーネントの追加 

1. [スタート] をクリックします。 

2. [ コントロールパネル] をクリックします。 

3. [ネットワークとインターネット接続] をクリックします。 

4. [ネットワーク接続] アイコンをクリックします。 

5. —番上にあるメニューバーから [詳細設定] を選択します。ドロップダウ 
ンリストで [オプションネットワークコンポーネント] を選択します。 


JAWW 


LPD 印刷用の設定168 





6. [そのほかのネットワークファイルと印刷サービス] を選択し、[次へ] 
をクリックします（[次へ]を選択する前に[詳細]を選択すると、[そ 
の他のネットワークファイルと印刷サービス]のコンポーネントとして 
[ UNIX 用印刷サービス ( R )] が表示されます）。ロードされるファイルが 
表示されます。 

7. [ネットワーク接続]ウィンドウを閉じます。これで、 [ポート]、[ポー 
卜の追加] の順に選択したときに表示されるプリンタの [プ〇パティ] 
に、 LPR ポートがオプションとして表示されます。 


ネットワーク LPD プリンタの設定 


新しい LPD プリンタの追加 

1. [プリンタ] フォルダを開きます（デスクトップから [スタート]、[プ 
リンタと FAX ] の j 頃にクリックします）。 

2. [プリンタの追加] をクリックします。[プリンタの追加ウィザードの開 
始]画面で[次へ]をクリックします。 

3. [ローカルプリンタ] を選択し、[プラグアンドプレイプリンタを自動 
的に検出してインストールする]のチェックをオフにします。[次へ]を 
クリックします。 

4. [新しいポートの作成] を選択し、プルダウンメニューから [LPR ポー 
卜]を選択します。[次へ]をクリックします。 

5. [ LPR 互換プリンタの追加]ウィンドウで次の手順を実行します。 

a . HP Jetdirect プリントサーバーの DNS (^Domain Name System ) 

名または IP アドレスを入力します。 

b . HP Jetdirect プリントサーバーのプリントキュー名を （ 小文字で） 
入力しま1(伊!！： raw 、 text 、 auto 、 bmps 知 

c . [ OK ] をクリックします 0 

6. メーカーとプリンタモデルを選択します（必要に応じて、 [ディスクを 
使用] をクリックし、指示に従ってプリンタドライバをインストールし 
ます）。[次へ]をクリックします。 

7. プロンブトが表示されたら、 [はい] をクリックして既存のドライパを使 
用するよう選択します。[次へ]をクリックします。 

8. (必要であれば）プリンタ名を入力し、（必要であれば）このプリンタを 
デフォルトとしてクリックします。[次へ]をクリックします。 
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9. このプリンタを他のネットワークコンピュータと共有する（システムが 
プリンタサーバーの場合など）かどうかを選択します。共有する場合は、 
他の ユーザーが プリンタを識別できるよう共有名を入力します。 [次へ] 
をクリックします。 

10. 必要であれば、このプリンタの場所とその他の情報を入力します。[次へ] 
をクリックします。 


11. [ はい ] をクリックしてテストページを印刷します。それから [ 次へ] を 
クリックします。 

12. [完了] をクリックしてウイザードを閉じます。 


インストール済みのプリンタに対する LPR ポートの作成 

1. [スタート]、[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

2. [プリンタ] アイコンを右クリックし、 [プ〇パティ] を選択します。 

3. [ポート] タブを選択し、それから [ポートの追加] を選択します。 

4. [プリンタポート]ダイアログボックスから [LPR ポート] を選択し、 
それから [新しいポート] を選択します。 

5. [lpd を提供しているサーバーの名前またはアドレス]と表示された 
フイールドに、 HP Jetdirect プリントサーバーの DNS 名または IP ア 
ドレスを入力します。 

6. [サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名]ダイアログボックス 
で、 HP Jetdirect プリントサーバーのプリントキュー名を （ 小文字で） 
入力します（例： raw 、 text 、 auto 、 binps 、 ユーザー 指定のプリン 
トキュー）。 

7. [ OK ] を選択します。 

8. [閉じる] そして [ OK ] を選択して [プロパティ] ボックスを閉じます。 
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Mac OS システムでの LPD 


次のいずれかが動作しているコンピュータ上で ip 印刷をサポートするには、 
LaserWriter 8バージョン 8.5.1 またはそれ以降が必要です。 


• Mac OS 8.1 またはそれ以降 

參 Mac 0 S 7.5 から Mac OS 7.6.1 

• Desktop Printer Utility 1.0 またはそれ以降 


注記 Mac OS 8.0 では、 LaserWriter 8での IP 印刷はできま 

せん。 


IP アドレスの割り当て 

LPR 印刷用にプリンタを設定する前に、プリンタまたはプリントサーバー 
に IP アドレスを割り当てます。 HP LaserJet Utility を使用して、プリン 
夕の IP アドレスを次のように設定します。 

1. HP LaserJet フオルダで HP LaserJet Utility をダブルクリックし 
ます。 

2. [設定] ボタンをクリックします。 

3. スクロールリストから [ TCP / IP ] を選択し、[編集]をクリックします。 

4. 希望のオプションを選択します。 TCP/IP の設定を DHCP サーバーまた 
は BOOTP サーバーから自動的に取得することも、 TCP/IP の設定を手 
動で指定することもできます。 
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Mac OS の設定 

LPR 印刷用にコンピュータを設定するには、以下の手順に従います。 

1. Desktop Printer Utility を起動します 0 

2. [プリンタ （ LPR )] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

3. [ PostScript プリンタ記述 （ PPD ) ファイル]セクションで[変更…]を 
クリックし、プリンタの PPD を選択します。 

4. 使用している Desktop Printer Utility のバージヨンに応じて、[イン 
ターネットプリンタ]セクションまたは [ LPR プリンタ]セクションで 
[変更…]をクリックします。 

5. プリンタの IP アドレスまたは[プリンタアドレス]のドメイン名を入 
力します。 

6. キュー名を使用する場合は、キュー名を入力します。使用しない場合は、 
空白にしておきます。 


注記 通常は、キュー名は raw です。その他の有効なキュー名 

として、 text 、 binps 、 auto 、 またはユーザー定義の 
キュー名 （ ユーザー定義のプリントキューは Telnet また 
は組み込み Web サーバーを使って設定できます。 第4章 
を参照してください）があります。 

3ポートの HP Jetdirect 外付けプリントサーバーの場合 
は、キュー名にポート番号を追加します （ rawl 、 raw 2、 
raw 3 ，よと）〇 


7. [検証] をクリックし、プリンタが検出されたことを確認します。 

8. 使用している Desktop Printer Utility のバージョンに応じて、 [ OK ] ま 
たは [作成] をクリックします。 

9. 使用している Desktop Printer Utility のバージョンに応じて、 [ フ アイ 
ル] メニューから [保存] を選択するか、表示される保存操作用のダイ 
アログを使用します。 

10. デスクトッププリンタアイコンの名前と場所を入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。デフオルト名はプリンタの IP アドレスで、デフオルトの場 
所はデスクトップ上です。 

11. プログラムを終了します。 

Mac OS システムからの HP Jetdirect LPD サービスの使用に関する最新情 
報は 、 Apple Computer の Tech Info Library Web サイト （ http :// til.info 
• apple . com ) で 「LPR printing ] を検索してください。 
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6 


FTP 印刷 


はじめに 


FTP (File Transfer Protocol) は、システム間でデータ転送を行うための基 
本的な TCP/IP 接続ユーティリティです。 FTP 印刷とは、 FTP を使用して印 
刷ファイルをクライアントのシステムから HP Jetdirect 接続プリンタに送る 
方法のことです。 FTP 印刷セッションでは、クライアントは HP Jetdirect 
FTP サーバーに接続して印刷ファイルを送信し、サーバーはそれに応えてプ 
リンタに印刷ファイルを転送します。 

HP Jetdirect FTP サーバーは、 Telnet ( 第 3 章 を 参照 ) や組み込み Web 
サーバー ( 第 4 章 を 参照 ) などの設定ツールを利用して有効または無効にす 
ることができます。 


必要な条件 

以下で説明する FTP 印刷には、次のものが必要です。 

• HP Jetdirect プリントサーバー（ファームウェアバージヨン x.24.01 以 
降搭載）。 

• TCP/IP クライアントシステム (RFC 959 準拠の FTP 搭載）。 


注記 動作確認済みシステムの最新の一覧については、 HP オン 

フイ ノサ不ート （ www.hp.com/support/net_prmtmg ) を 

参照してください。 
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印刷ファイル 

HP Jetdirect FTP サーバーは印刷ファイルをプリンタに送信しますが、そ 
れを解釈することはありません。正しく印刷するためには、印刷ファイルが 
プリンタの認識する言語 （ PostScript 、 PCL 、 または書式なしテキスト）で 
記述されている必要があります。フォーマットされた印刷ジョブでは、まず、 
選んだプリンタ用のドライバを使用してファイルをアプリケーションから 
印刷し、次に印刷ファイルを FTP セッションを経由してプリンタに送信す 
る必要があります。フォーマットされた印刷ファイルの送信には、バイナリ 
(イメージ）タイプを使用します。 


FTP 印刷を使用する 


FTP 接続 


標準の FTP ファイル転送と同じく、 FTP 印刷ではコントロール接続とデー 
夕接続の2つの TCP 接続を使用します。 


一度 FTP セッションが確立されると、クライアントが接続を閉じるか接続 
がアイドルタイムアウト時間（デフォルトは270秒）を超えてアイドル状態 
にならない限り、アクティブな状態が維持されます。アイドルタイムアウト 
は、 B 00 TP / TFTP や Telnet 、 プリンタのコントロールパネル ( 第 3 章 を 
参照）、組み込み Web サーバー （ 第 4 章 を 参照）、管理ソフトウェアなど、 
さまざまな TCP / IP 設定ツールを使つて設定できます。 
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コントロール接続 


クライアントは標準の FTP を使用して 、 HP Jetdirect プリントサーバー上 
の FTP サーバーへのコントロール接続を確立します。 FTP コントロール接 
続は、クライアントと FTP サーバー間でコマンドをやりとりするために使 
用されます 。 HP Jetdirect プリントサーバーは、同時に最大4つのコント 
ロール接続 （ または FTP セッション）をサボートします。許可された接続数 
を超えると、サービスを利用できない旨のメッセージが表示されます。 


FTP コントロール接続は TCP ポート21を使用します。 


データ接続 

第2の接続であるデータ接続は、クライアントと FTP サーバー間で ファ イ 
ルが転送されるたびに作成されます。クライアントは、データ接続を要求す 
るコマンド （FTP Is 、 dir 、 put など）を発行してデータ接続の作成を制御 
します。 


1 s コマンドと di r コマンドは常に受け入れられますが 、 HP Jetdirect FTP 
サーバーは一^度に1つしか印刷のためのデータ接続をサポートしません。 

HP Jetdirect プリントサーバーとの FTP データ接続の転送モードは、常に 
ストリームモードです。これは、データ接続を閉じることでファイルの終了 
を指定します。 

データ接続の確立後は、ファイル転送タイプ （ ASCII またはバイナリ）を指 
定できます。クライアントによっては転送タイプの自動ネゴシエートを試み 
る場合があり、デフオルトの転送タイプはクライアントのシステムによって 
異なります （Windows NT はデフオルトで ASCII , UNIX はデフオルトで 
バイナリが設定されるという具合です）。転送タイプを指定するには 、 FTP 
プロンプトで bin コマンドか ascii コマンドを入力します。 
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FTP ログイン 

FTP セッションを開始するには、 MS-DOS または UNIX コマンドプロン 
ブトで、次のコマンドを入力します。 

ftp <IP address> 

ここで、 <IP address〉 は、 HP Jetdirect プリントサーバーに設定され 
た有効な IP アドレスまたはノード名です。 図 6.1 を参照してください。 


図 6.1 FTP ログインの例 


licro 


1 32.1 G 8.45 33 


osoft<R> Windows NTCTM> 

Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C ： N>ftp 192.168 .45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Server Ready 

User ¢192 .168.45.39 ： <none >>： susan_g 

331 Username Ok, send identity (email address> as 

Password: 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Uersion 2.0 
Directory: Description: 


password. 


P0RT1 
Id print 


Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 


print a file, use the commandz put <filename> [portx] 
1 cd J to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to P0RT1 

230 User logged in. 

Ftp> 


..ji 

■ 

. : I 

i 

■ | 
;;|| 
■ | 

-- i! 


J 


接続に成功すると、準備完了メッセージが表示されます。 

接続に成功すると、ユーザーはログイン名とパスワードの入力を求められま 
す。デフオルトはクライアントのログイン名です。 Jetdirect FTP サーバー 
はどのようなユーザー名でも許可します。パスワードは無視されます。 

ログインに成功すると、メッセージ「230」がクライアントのシステムに表 
示されます。さらに、印刷に利用できる HP Jetdirect のポートが表示され 
ます。 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバーカードの場合、ポートは1つだ 
け (Port1) です。マルチポートを持つ HP Jetdirect 外付けプリントサー 
バーでは、利用可能なポートがすべて表示されますが、デフォルトのポート 
は Portl です。ポートを変更するには、 FTP cd (ディレクトリ変更）コマ 
ンドを使用します。一般的な FTP 印刷セッションについては、 「 FTP セッ 
シヨンの例 I を参照してください。 
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FTP セッションを終了する 

FTP セッションを終了するには、 quit または bye と入力します。 


注記 FTP セッションを終了する前に、 Ctrl - C コマンドを使つ 

て、データ接続が閉じていることを確認することをお勧め 
します。 


コマンド 


表 6.1 は FTP 印刷セツシヨン中にユーザーが利用できるコマンドの概要です。 


表 6.1 HP Jetdirect FTP サーバーのユーザーコマンド (M2) 


コマンド 

説明 

user <ユーサー名> 

< ユーザー名 > はユーザーを指定します。ユーザーはすべて受け 
入れられ、選択したポートで印刷できます。 

cd <ポート番号> 

<ポート番号 > は印刷用のポート番号を選択します。ポートが1 
つ しかない HP Jetdirect プリントサーバーでは、 portl のみを 
使用できます。マルチポートのプリントサーパーでは 、 portl 
(デフオルト）、 port 2、 または port 3 を指定します。 

cd / 

/は HP Jetdirect FTP サーバーのルートディレクトリを指定し 
ます。 

quit 

quit または bye は HP Jetdirect プリントサーバーでの FTP 
セッションを終了します。 

bye 

dir 

dir や Is は、現在のディレクトリの内容を表示します。このコ 
マンドをルートディレクトリで入力すると、印刷に利用できる 
ポートの一覧が表示されます。マルチポ _ トプリントサーバー 
では、印刷に利用できるポートは P 0 RT 1 (デフオルト)、 P 0 RT 2、 
および P 0 RT 3 です。 

Is 

pwd 

現在のディレクトリまたは現在の Jetdirect 印刷ポートを表示し 
ます。 

put < フアイル名〉 

<ファイル名 > には、選択した HP Jetdirect プリントサーバー 
のポートに送るファイルを指定します。マルチポートプリント 
サーバーでは、次のコマンドを使用して異なるポートを指定でき 
ます。 put <ファイル名 > < ポート番号> 

bin 

FTP バイナリ（イメージ）ファイル転送を設定します。 

ascii 

FTP ASC 11ファイル転送を設定します。文字転送で HP Jetdirect 
プリントサ _ バ _ がサポ _ 卜するのは、非印刷フオ _ マット制御 
だけです（空白や余白には標準値が使用されます）。 
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表 6.1 HP Jetdirect FTP サーバーのユーザーコマンド （ 2/2) 


コマンド 

説明 

Ctrl C 

キーボードの Ctrl キーと C キーを同時に押すと、 FTP サービス 
コマンドとデータ転送を中止します。データ接続は閉じられます。 

rhelp 

remotehelp 

このコマンドは使用しているクライアントシステムによって異 

なり (UNIX では rhelp、Windows NT /2000 では remotehelp 
を使用 ） 、プリントサーパーによってサボートされている FTP シ 
ステムコマンドのリストを表示します（注記：表示されるコマン 
ドはユーザーコマンドではありません。ユーザーが使用できるコ 
マンドはクライアントの FTP システムによって異なります）。 
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FTP セツシヨンの例 

以下は典型的な FTP 印刷セツシヨンの例です。 

C: \> ftp 192.168 .45. 39 

Connected to 192 .168.45.39. 

220 JD FTP Server Ready 

User <192.168.45.39:<none>>: susan q 

001 Username Ok, send identity <email address> as 

password 

Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory : Description : 


P0RT1 Print to port 1 HP color LaserJet 4500 

To print a file, use the command : put <rilename> 
[portx] 

or cd to a desired port and use : put <fiiename>. 

Ready to print to P0RT1 

230 User logged in. 
f tp> pwd 

257 " / M is current directory.<"default port is 
: /P0RT1> HP Color LaserJet 4500 n 

f tp> cd portl 

250 Changed directory to " / P0RT1 M 
f tp> pwd 

257 n /P0RTl n is current directory."HP Color LaserJet 
4500" 
f tp> bin 

200 Type set to I • Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp test.ps 
200 PORT command successful. 

150 Opening BINARY mode data connection 

226 - Ready 

226 - Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/sec> 
f tp> quit 
221 Goodbye 

C: \> 
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7 


セキュリティ機能 


はじめに 

HP Jetdirect プリントサーバーに保存されたネットワーク設定パラメータ 
やその他のデータに対する権限のないアクセスを最小限に抑えるよう、セ 
キュリテイ機能が実装されています。この機能はプリントサーバーのファー 
ムウエアのバージョンによって異なります。 


注意 これらの機能は 、 HP Jetdirect プリントサーバーに保存 

された データ および設定 パラメータ に対する権限のないア 
クセスを最小限に抑えることはできますが、権限のないア 
クセスの発生防止は保証されません。 

高度なセキュリティ保護が必要な場合は、 HP コンサル 
テイング サービスに お問い合わせください。 


表 7.1 は 、 HP Jetdirect プリントサーバーに備えられている基本的なセキュ 
リティ機能の概要です。 
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表 7.1 HP Jetdirect のセキュリティ機能の概要 (1/3) 


組み込み Web サーバーのセキュアな管理 

( 多機能プリントサーバーのみ） 

• インストールされている自己署名デジタル証明書により、 Web ブラウザから内蔵 Web 
サーノへの HTTPS (Secure HTTP ) アクセス;^可肯巨です 。 HTTPS (Secure HTTP ) 
は、ブラウザとの暗号化されたセキュアな通信を実現します。 

• 信頼できるサードパーティが発行したデジタル証明書をプリントサーバーにインス 
卜ールし、信頼できるサイトとして設定することができます。 

• HTTPS を使用することで、内蔵 Web サーバーではセキュアなチヤンネルを介してネッ 
トワークパラメータやプロトコルの設定と管理を行うことができます。 

• HP Jetdirect Security Configuration ウイザードにより、使いやすいインタフェースか 
らセキュリティ設定を行うことができます。 

• ワイヤレス設定ウィザードにより、使いやすいインタフェースからワイヤレス接続の暗 
号化および認証設定を行うことができます。 

ネットワークプロトコル管理 

• HP Jetdirect プリントサーバーの、ネットワーク印刷や印刷サービス、デバイスの検 
出、デバイスの管理を行うプロトコルについては、有効/無効を切り替えることができ 
ます。使用しない、あるいは不必要なプロトコルを無効化すると、これらのプロトコル 
を使用するアプリケーシヨンからの権限のないアクセスを防止できます。 

• プロトコルの有効/無効の切り替えは、 Telnet や内蔵 Web サーバ _、HPWebJetadmin 
を使って行います。 

■P 管理者パスワード 

• Telnet、HP Web JetAdmin 、 および組み込み Web サーパーで 、 HP Jetdirect 設定パ 
ラメ—夕へのアクセスを制御するのに使用されます。 

• 16文字までの英数字を使用できます。 

• TFTP ( 第 3 宣 ) や Telnet ( 第 3 童 ）、 内蔵 Web サーバー ( 第 4 宣 ) のサービス、あるい 
は HP Web Jetadmin を使用して 、 HP Jetdirect プリントサーパーで設定されます。 
16文字までの英数字を使用できます。 

• 内蔵 Web サーバーを使用して設定した場合 、 HP Web Jetadmin SNMP v 1/ v 2 c 設定 
コマンドで使用される SNMP 設定コミュニティ名として同期させることができます。 

• プリントサーバーをコールドリセットするとクリアされて工場出荷時のデフォルト設 
定に戻ります。 
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表 7.1 HP Jetdirect のセキュリテイ機能の概要 （2/3) 


IP アクセスコント ロール リスト 

• HP Jetdirect プリントサーバーおよび付属ネットワークデバイスへのアクセスが許可さ 
れる10個までのホストシステムまたはホストシステムのネットワークが指定されます。 

• 一般にアクセスはリストに指定されたホストシステムに限定されます。 

• 工場出荷時のデフオルトでは、（内蔵 Web サーバーや IPP などを使って） HTTP を使用 
するホストシステムについてはアクセスリストのエントリとのチェックが行われず、ア 
クセスが許可されます。ただし、 HTTP ホストによるアクセスは内蔵 Web サーパーを 
使って無効にすることができます。 

• リストが空の場合、アクセスがすべてのホストに許可されます。 

• TFTP ( 第 3 童 ）、 Telnet ( 第 3 童 ）、 内蔵 Web サーバー ( 第 4 童 ）、 または管理ソフト 
ウェアを使用して HP Jetdirect プリントサーバーで設定されます。 

Telnet のコントロール 

• Telnet は組み込み Web サーバー ( 第 4 童 を 参昭 ) を使って無効にすることができます。 
Telnet によるアクセスはセキュリティ保護されていません。 

認証と暗号化 

( 多機能プリントサーバーのみ） 

• クライアントベースの認証とサーバーベースの認証のいずれについても、 X .509 デジタ 
ル証明書の証明書管理は内蔵 Web サーバーで行われます（インス I ル可能な証明書 
のサイズは合計で 3 KB までです。1つの証明書発行局 ( CA ) が発行する証明書のみイン 
ストール可能です）。 

• ワイヤレスプリントサーバーについては、高度な認証およびワイヤレス暗号化方法が 
サボートされています。たとえば 802 .lx Extensible Authentication Protocol ( EAP ) 
や、 Wi-Fi Protected Access ( WPA ) などの動的暗号化プロトコルがサボートされてい 
ます。 
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表 7.1 HP Jetdirect のセキュリテイ機能の概要 （3/3) 


SNMP v1/v2c 設定コミュニティ名 (IP/IPX) 

(SNMP v 1/ v 2 c のみ） 

• (管理ソフトウェアなどからの）着信 SNMP 設定コマンドによる HP Jetdirect 設定パラ 
メータの書き込み（または設定）を許可するための HP Jetdirect プリントサーバーの 
パスワード。 

• ユーザー割り当ての設定コミ ュニ ティ名の場合、 SNMP 設定コマンドにユーザー割り当 
ての名前を含める必要があります。この名前に対してはコマンドを実行する前にプリン 
ト サーバーで 認証が行われます。 

• IP ネットワークでは、 SNMP 設定コマンドの認証はアクセスコントロールリストで識 
別されるシステムにさらに限定することができます。 

• TFTP ( 第 3 章 ）、 Telnet ( 第 3 章 ）、 組み込み Web サーバー ( 第 4 章 ) または管理アブ 
リケーションサービスを使用して HP Jetdirect プリントサーバーで設定されます。 

• SNMP v 1/ v 2 c ではプレーンテキストを使用します。また 、 SNMP v 1/ v 2 c は無効にす 
ることができます。 

SNMPV3 

(多機能プリントサーバーのみ） 

• HP Jetdirect プリントサーパー上の SNMP v 3 エージェントにより 、 HP Web 
Jetadmin などの SNMP v 3 管理アプリケーションを使って、暗号化されたセキュアな 
通信を行うことが可能となります。 

• このプリントサーバーでは、内蔵 Web サーバーを使って有効にされている場合に 
SNMP v 3 アカウントを作成することができます。アカウント情報は SNMP v 3 管理ア 
プリケーションに組み込むことができます。 

• このプリントサーバーでは 、 HP Web Jetadmin からシームレスに SNMP v 3 了カウ 
ントの作成および管理を行うことができます。 

HP Web Jetadmin パスワードとプロファイル 

• Jetdirect IP 管理者パスワードを使って Jetdirect 設定パラメータのアクセスコント 
口ールを行います。設定は HP Web Jetadmin や Telnet 、 内蔵 Web サーバーから行う 
ことができます。設定方法については 、 HP Web Jetadmin のオンラインヘルプを参照 
してください。 

• HP Web Jetadmin には ユーザー プロファイルによるアクセスコントロール機能があ 
ります。 ユーザー プロファイルにより、個別のプロファイルのパスワード保護と 
HP Jetdirect およびプリンタ機能へのアクセスコントロールが可能になります。詳細 
については 、 HP Web Jetadmin のオンラインヘルプを参照してください。 

•( 多機能プリントサーパーのみ ） HP Web Jetadmin では、暗号化されたセキュアな管理 
を行えるよう、プリントサーパー上の SNMPV 3 エージェントの有効化、および SNMP 
v 3 アカウントの作成をシームレスに行うことができます。 

プリンタのコント ロール パネル ロック 

• HP プリンタによっては 、 HP Jetdirect 内蔵プリントサーパー設定パラメータへのアク 
セスを防止するコントロールパネルロック機能が用意されています。多くの場合、こ 
のロックは、管理アプリケーション (HP Web Jetadmin など）でリモート設定できま 
す。プリンタがコントロールパネルロックをサポートしているかを判断するには、プ 
リンタのマニュアルを参照してください。 
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セキュリティ機能を使用する 

HP Jetdirect 設定パラメータに対するアクセスは、使用可能なセキュリティ 
機能を組み合わせることによってコントロールできます。 表 7.2 は各種の設 
定例と対応するアクセスコントロールのレベルを示しています。 

表 7.2 アクセスコントロールの設定 


設定 

アクセスコントロールのレベル 

• HTTP ( 内蔵 Web サーバ ー )、 
SNMP v 1/ v 2 c アプリケーション、 
または Telnet でアクセス可能 

• 管理者パスワードの設定なし 

• デフオルトの SNMP v 1/ v 2 c コ 
ミュニティ名を使用 

• 認証や暗号化なし 

• アクセスコントロールリストは空 

セキュリティレベルは低です。 

HP Jetdirect 設定パラメータに対するアクセスを信頼 
できる環境で使用するのに最適の設定です。 

どのシステムでも、内蔵 Web サーバーや Telnet 、 
SNMP 管理ソフトウエアを使って HP Jetdirect 設定 
パラメータにアクセスできます。パスワードは必要あ 
りません。 

• 管理者パスワードあり 

• ユーザー指定の SNMP v 1/ v 2 設 
定コミュニティ名の設定あり 

• アクセスコントロールリストに 
はホストエントリの記述があり、 
HTTP 接続のチェックが行われる 

• Telnet および他のセキュアでない 
プロトコルは無効 

セキュリティレベルは中です。 

HP Jetdirect 設定パラメータに対するアクセスを信頼で 
きない環境において限定的なセキュリティを設けます。 

管理者パスワードと SNMP v 1/ v 2 c 設定コミュニティ 
名が分かっている場合、以下の要素に対してアクセス 
可能です。 

• アクセスコントロールリストに示されているシス 
テム 

• SNMP v 1/ v 2 c 管理アプリケーション 

• 使用されていないプロトコルが 
無効 

• 信頼できる発行元からの証明書を 
使っての HTTPS アクセスが有効 

• 動的暗号化を使った 802.1 x EAP 
認証を使用するようワイヤレス 
Jetdirect プリントサーバーを設定 

• SNMPV 3 が有効 、 SNMP v 1/ v 2 c 
は無効 

• Telnet は無効 

• パスワードを設定 

• アクセスコントロールリストに 
はエントリの指定があり 、 HTTP 
接続のチェックが行われる 

• プリンタのコントロールパネルは 
ロック済み 

セキュリティレベルは高です。 

HP Jetdirect 設定パラメータに対するアクセスを信頼 
できない、業務レベルの管理が行われている環境に対 
して高レベルのセキュリティを設けます。 

アクセスは、アクセスコントロールリストで指定され 
ている認証済みのホストに限定されます。暗号化によ 
りデータのプライバシが確保されます。プレーンテキ 
ストによるネットワーク通信は使用されません。 

注意： プリントサーバーの電源を入れ直すと、 ( BootP / 
TFTP や DHCP / TFTP サーバーによる）パワーオン設 
定により、プリントサーバーの設定が変わってしまう 
ことがあります。パワーオン設定が自分の意図どおり 
の設定になっているかどうか確認してください。 
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HP Jetdirect プリント サーバーの 
トラブルシューティング 


8 


はじめに 


本章では、 HP Jetdirect プリントサーバーに関連する問題の診断と解決方 
法について説明します。 

フローチャートをたどっていけば、正しい手順に沿って次のような問題を解 
決できます。 

• プリンタの問題 

• HP Jetdirect ハードウェアの取り付けおよび接続の問題 
• ネットワークに関連する問題 

HP Jetdirect プリントサーバーのトラブルシューティングを行なうために 
は、以下のものが必要です。 

• Jetdirect 構成ページ （ 第 9 章 を 参照 ) 

• プリンタの構成ページまたは診断ページ 
• プリンタに付属のマニュアル 

• HP Jetdirect プリントサーバーに付属のマニュアル 

• 使用しているネットワークソフトウェアに付属の診断ツールとユーティ 
リティ (Novell NetWare ユーティリティ、 TCP/IP ユーティリティ、あ 
るいは HPWebJetadmin などのネットワークプリンタ管理アプリケー 
シヨン） 


注記 HP Jetdirect プリントサーバーのインストールおよび設 

定についてのよく聞かれる質問については、 
http :// www . hp . com / support/net printing お使いの 
HP Jetdirect 製品を検索して参照してください。 
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工場出荷時のデフォルト設定に戻す 

HP Jetdirect プリント サーバーの パラメータ （IP アドレスなど）を工場出 
荷時のデフォルト値に戻すには、次の手順に従います。 


注意 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーの場合、工場 

出荷時のデフオルト設定に戻すと、ネットワークへのワイ 
ヤレス接続が切れてしまう場合があります。その場合、ワ 
イヤレスネットワーク設定の再設定とプリントサーバー 
の再インストールが必要となります。 


SSL/TLS によるセキュア Web サービス用にインストー 
ルされている JetdirectX.509 証明書は、コールドリセッ 
卜によつて工場出荷時のデフォルト設定に戻されてもその 
まま保存されます。ただし、ネットワーク認証サーバーの 
検証用にインストールされている証明書発行局 (CA) 証明 
書は保存されません。 


• 内蔵 EIO プリントサーバー付き HP LaserJet プリンタ 

ほとんどの場合、 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバーは、プリンタに対 
してコールドリセットを実行すると工場出荷時のデフォルト値にリセッ 
卜できます。一部の HP LaserJet プリンタの場合、 Go ボタンを押しな 
がらプリンタの電源を入れ直すことによって、コールドリセットが実行さ 
れます。これに該当しないプリンタについては、プリンタに付属のマニュ 
アルを参照してください。あるいは http://www.hp.com/go/support を参 
照し、ドキュメントファイル bpjO 2300.11 tml を検索してください。 


注記 一部のプリンタでは、プリンタを工場出荷時の値に戻すリ 

セットオプションをプリンタのコントロールパネルから 
選択できます。しかし、プリンタのリセットオプションで 
HP Jetdirect プリントサーバーをリセットされない場合 
があります。出荷時のデフォルト値へとリセットする場合 
は、 Jetdirect 構成ページを印刷し、出荷時デフォルトの 
リセット値が割り当てられているかどうかを確認してくだ 
さい 0 
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注意 


プリンタをリセットすると、 すべての プリンタ設定が工場 
出荷時のデフォルト設定にリセットされます。プリンタを 
リセットした後、必要に応じてプリンタのコントロールパ 
ネルを使って、ユーザーが必要とするプリンタの設定を再 
設定してください。 


• HP Jetdirect 内蔵 LIO プリントサーバー 

HP Jetdirect LIO プリントサーバーをリセットするには、 [ Test ] ボタン 
を押しながらプリントサーバーを LIO スロットに揷入します。 LIO プリ 
ントサーバーは電源の供給をプリンタから受けるため、プリンタの電源 
はオンにしておく必要があります。 

• HP Jetdirect 外付けプリントサーバー 

HP Jetdirect 外付けプリントサーバーをリセットするには、プリント 
サーバーの [Test] ボタンを押しながら電源コードを接続します。 

コールドリセットすると、ネットワークシステムとプリンタとの接続が切 
れてしまう場合があります。 
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一般的なトラブルシューティング 

トラブルシューティングフローチャート-問題を評価する 



手順1参照 


手順2參照 


手順3参照 


第9章参照 


手順4參照 


問題が解消されない場合は、 

ネットワークの説明書を参照してください。 


図 8.1 問題を評価する 
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手順 1: プリンタの電源が入っていてオンライン状態であるこ 
とを確認する 


次の項目をチェックし、プリンタに印刷の準備ができていることを確認します。 

1. プリンタが接続され、電源が入っていますか？ 

プリンタが電源に差し込まれ、電源が入っていることを確認します。そ 
れでも問題が解消されない場合は、電源ケーブル、電源、またはプリン 
夕に欠陥がある可能性があります。 


2. プリンタはオンラインになっていますか？ 


オンライン表示ランプが点灯しているはずです。点灯していない場合は、 
適切なキー (On Line または Go など）を押してプリンタをオンライン 
にします。 

3. プリンタのコントロールパネルの表示は空白になっていますか？（コン 
トロールパネル付きのプリンタの場合） 

■ プリンタの電源が入っていることを確認します。 

■ HP Jetdirect プリントサーバーが正しくインストールされているこ 
とを確認します。 

4. フォームフィードランプ（該当する場合のみ）がオンになっていますか？ 

フォームフィードランプがオンになっている場合、フォームフィード 
が印刷データと共に送られておらず、データはフォームフィードが印刷 
するのを待っていることを示している場合があります。プリンタをオフ 
ラインにし 、 Form Feed を押してプリンタをオンラインの状態に戻し 
ます。 


5. 以外のメッセージがプリンタのコントロールパネルに表示されて 

いますか？ 


■ ネットワーク関連のエラーメッセージー覧と訂正措置については、こ 
の項の手順 3 を参照してください。 

■ コントロールパネルの全エラーメッセージー^覧および訂正措置につ 
いては、使用しているプリンタのマニュアルを参照してください。 
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手順 2: HP Jetdirect の構成ページを印刷する 

HP Jetdirect の構成ページは、トラブルシューティングの重要なツールで 
す。このページの情報から、ネットワークと HP Jetdirect プリントサー 
バーのステータスが明らかになります。構成ページが印刷できるということ 
は、プリンタが正常に動作していることを示します 。 HP Jetdirect 構成ペー 
ジについては、 第9 章 を 参照してください。 


注記 TCP/IP ネットワークの場合、 Jetdirect 組み込み Web 

サーバーにアクセスすることによって、ブラウザから 
Jetdirect 構成ページを表示することもできます。詳細に 
ついては、 第4 章 を 参照してください。 


構成ページが印刷されない場合は、以下の項目をチヱックします。 

1. 構成ページを印刷するためにプリンタで正しい手順を実行しましたか？ 

構成 ページの 印刷に必要な操作は、プリンタによって異なります。構成 
ページの 印刷方法に関する個々 の 説明については、使用しているプリン 
夕のマニュアル または HP Jetdirect プリント サーバーのハー ドウ エア 
インストールガイドを参照してください。 

2. 印刷ジョブが進行中ですか？ 


印刷ジョブが進行中の間は、 HP Jetdirect の構成ページをプリンタで印 
刷することはできません。印刷ジョブが完了するまで待ってから、構成 
ページを印刷してください。 

3. プリンタのコントロールパネルにエラーメッセージが表示されていま 
すか？ 


■ ネットワーク関連のエラーメッセージー覧および訂正措置については、 
この項の手順3を参照してください。 

■ コントロールパネルの全 エラー メッセージー覧および訂正措置につ 
いては、使用しているプリンタのマニュアルを参照してください。 
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手順 3: プリンタ表示 エラー メッセージを修正する 

以下の情報をチェックして、プリンタのコントロールパネルに表示される 
ネットワーク関連のエラーメッセージを解決します。この情報は、構成ペー 
ジを印刷済みであることを前提にしています。 

1. プリンタのコントロールパネルに以下のようなメッセージが表示されて 
いますか？ 


は EIO スロッ ト 番号 、 ww は エラー コ ード） 

■ エラーメッセージの詳細については、プリンタのマニュアルを参照し 
てください。 

■ 最近 Jetdirect ファームウェアをアップグレードしたのであれば、プ 
リントサーバーの電源を切って入れ直してください。内蔵 Jetdirect 
カードの場合は、プリンタを一度オフにしてから、再度オンにします。 

■ HP Jetdirect プリント サーバーを再イ ンストールして、 サーバーが正 
しくインストールされていることを確認し、すべての 接続が 正しく 行 
われていることを確認します。 

■ 可能であれば 、 HP Jetdirect 構成ページを印刷し、すべての構成パラ 
メータを確認します 。 HP Jetdirect 構成ページの説明については、 第 
9 章を 参照してください。 

■ プリンタに複数の EIO スロットがある場合は、別のスロットも試して 
みます。 

■ プリンタをオフにし 、 HP Jetdirect プリントサーバーを削除した後、 
もう一度プリンタをオンにします。プリンタを削除したときにエラー 
メッセージが消えた場合は、プリンタサーバーにエラーが発生してい 
ると考えられます。この場合はプリントサーバーを交換します。 

■ すべての エラー コードを記録し、サービス担当者に連絡します。保証 
サービスを使って HP Jetdirect プリントサーバーを交換する必要が 
ある場合は、不具合のあるプリントサーバーとともにすべての診断 
ページと構成ページも提出してください。 

2. が表示されていますか？ 

表示が消えるかどうか、10分待ってください。消えないようであれば、 
HP Jetdirect プリントサーバーを交換する必要があるかもしれません。 


JAWW 


HP Jetdirect プリントサーバーのトラブルシューテイング191 






3. プリンタのコントロールパネルに が表示されていますか？ 

HP Jetdirect プリントサーバーでデータ通信の中断が検出されていま 
す。このエラーが発生すると、プリンタはオフラインになります。 

通信の中断は、ネットワーク接続の物理的中断またはサーバーのダウン 
によって発生することがあります。プリンタに自動継続機能があり、そ 
れが無効またはオフに設定されている場合は、通信障害を解消した後に 
プリンタの適切なキー (Continue キーまたは Go キーなど）を押し、 
プリンタをオンラインに戻します。自動継続機能をオンにすると、ユー 
ザーが何もしなくてもプリンタは再接続されます。ただし、接続の中断 
原因は解消されません。 

4. 初期化 （ ） メッセージが表示されていますか？ 

これは正常なメッセージです。メッセージが消えるか、または別のメッ 
セージが表示されるまで約3分お待ちください。別のメッセージが表示 
された場合は、その詳細についてプリンタのマニュアルまたは構成ペー 
ジを参照してください。 

5. REPDV 以外のメッセージ、またはこの項で示されている以外のメッセー 
ジが表示されますか？ 

コントロールパネルの全 エラー メッセージおよび訂正措置の一覧につ 
いては、使用しているプリンタのマニュアルを参照してください。 
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手順 4: プリンタとネットワークとの通信上の問題を解決する 


以下の項目をチェックして、プリンタがネットワークと通信していることを 
確認します。この情報は、 Jetdirect 構成ページを印刷済みであることを前 
提としています。 

1. ワークステーションまたはファイルサーバーと HP Jetdirect プリント 
サーバーとの間に、物理的な接続の問題がありますか？ 

ネットワークのケーブル配線、接続、およびルータ設定を確認します。 
ネットワークケーブルの長さがネットワークの仕様と一致しているか 
どうかも確認します。ワイヤレスプリントサーバーの場合は、ワイヤレ 
スネットワーク設定が正しく設定されているかどうか確認します。 

2. ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？ 

プリンタが、適切な HP Jetdirect プリントサーバーポートとケーブル 
を使ってネットワークに接続されていることを確認します。各ケーブル 
接続をチェックして、正しい位置でしっかりと接続されていることを確 
認します。問題が繰り返し発生する場合は、ケーブルを変えてみるか、 
ハブまたはトランシーバ上の別のポートを試してみます。 

3.10/100 Base - TX のプリントサーバーの場合、自動ネゴシエートがオフ 
になっていますか？ 

適正な動作を得るには、プリントサーバーの速度と通信モードがネット 
ワークと合致している必要があります。自動ネゴシエートは、プリンタ 
のコントロールパネルの EIO メニューから設定します。 

4. ソフトウェアアプリケーションをネットワークに追加しましたか？ 

ソフトウェアアプリケーションに互換性があること、および正しいプリン 
タドライバを使って正しくインストールされていることを確認します。 

5. 他のユーザーも印刷できますか？ 


問題はワークステーション固有のものである可能性があります。ワーク 
ステーションのネットワークドライバ、プリンタドライバ、およびルー 
卜変更 (Novell NetWare のキヤプチヤ）を調べます 0 

6. 他のユーザーが印刷できる場合、そのユーザーたちは同じネットワーク 
オペレーテイングシステムを使用していますか？ 


ネットワークオペレーテイングシステムの設定が正しくなっているか、 
自分のシステムを調べます。 
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7. プロトコルは HP Jetdirect プリントサーバー上で使用可能になってい 
ますか？ 


Jetdirect の構成ページでプロトコルのステータスを調べます。構成ペー 
ジの詳細については、 第9 章 を 参照してください。 ( TCP / IP ネットワー 
クの場合、組み込み Web サーバーを使ってその他のプロトコルのステー 
タスを調べることもできます。 第4 章 を 参照してください。 ) 

8. Jetdirect 構成ページ上のプロトコルの項にエラーメッセージが表示さ 
れていますか？ 


エラーメッセージの一覧については、 第9章 「 HP Jetdirect 構成ペー 
交」 を参照してください。 

9. トークンリングを使用している場合、データ転送速度は適正ですか？ 

Jetdirect 構成ページの現在の設定を調べます。適正でない場合は、プリ 
ントサーバーのハードウェアインストールガイドに記述されている、 
トークンリングの設定を参照してください。 

10. Apple EtherTalk を使用している場合、プリンタがセレクタに表示され 
ますか？ 


■ Jetdirect 構成ページのネットワークおよび HP Jetdirect の設定を確 
認します。構成ページの詳細については、 第9 章 を 参照してください。 

■ プリンタのコントロールパネル（コントロールパネル付きのプリンタ 
の場合）を使って、プリンタのネットワーク設定を確認します。 

■ HP LaserJet Utility のオンラインヘルプでトラブルシューティング 
の項を参照してください。 

■ プリンタに PostScript オプションがインストールされているかを確 
認します。 


11. TCP / IP ネットワークを使用している場合、 Telnet を使用して直接プリ 
ンタに印刷できますか？ 

次の Telnet コマンドを使用します。 


telnet <IP address 〉 <port> 

ここで、 <IP address 〉 は HP Jetdirect プリントサーバーに割り当 
てられた IP アドレスで、 < port > は9100です （HP Jetdirect データ 
ポート9101または9102も、 Jetdirect マルチポート外付けプリント 
サーバーのポート2または3にそれぞれ使用できます）。 


Telnet セッションでデータを 入力し、 Enter キーを 押します。 データ 
はプリンタに印刷する必要があります （ 手作業によるフォームフィード 
が必要な場合があります）。 
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12. プリンタが HPWebJetadmin または他の管理ソフトウェアに表示され 
ますか？ 


■ Jetdirect 構成ページの、ネットワークおよび HP Jetdirect の設定を 
確認します。構成ページの詳細については、 第9 章 を 参照してくださ 
い。 

■ プリンタのコントロールパネル （ コントロールパネル付きのプリンタ 
の場合）を使って、プリンタのネットワーク設定を確認します。 

■ HP Web Jetadmin ソフトウェアのオンラインヘルプで、トラブル 
シューティングの項を参照してください。 

13. Microsoft Windows NT 4.0 ( DLC / LLC ) を使用している場合、プリン 
夕が [ Hewlett-Packard ネットワーク周辺機器ポートの追加]ダイアロ 
グボックスに表示されますか？ 


■ Jetdirect 構成ページの、ネットワークおよび HP Jetdirect の設定を確 
認します。構成ページの詳細については、 第9 章 を 参照してください。 
■ プリンタのコントロールパネル （ コントロールパネル付きのプリンタ 
の場合）を使って、プリンタのネットワーク設定を確認します。 

■ プリンタが物理的に同じサブネット上にあることと、ルータを介して 
接続されていないことを確認します。 


14. HP Web Jetadmin がサポートされているシステムの場合、プリンタは 
HP Web Jetadmin に応答しますか？ 

■ Jetdirect 構成ページの、ネットワークおよび HP Jetdirect の設定を 
確認します。構成ページの詳細については、 第9 章 を 参照してくださ 
い。 

■ プリンタのコントロールパネル （ コントロールパネル付きのプリンタ 
の場合）を使って、プリンタのネットワーク設定を確認します。 

■ HP Web JetAdmin ソフトウェアのオンラインヘルプで、トラブル 
シューテイングの項を参照してください。 
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ワイヤレスプリント サーバーの 
トラブルシューティング 


初期セットアップ時に通信できない 

次の点を確認してください。 

• ワイヤレスコンピュータの設定が 、 HP Jetdirect プリントサーバーの次 
のデフオルトのワイヤレスネットワーク設定と一致していること。 

■ 通信モード ： Ad Hoc 
■ ネットワーク名 （ SSID ) : hpsetup 
■ 暗号化 （ WEP ) : < Disabled > 


注記 ネットワーク名 ( SSID ) は大文字小文字が区別されます。 

小文字で 「 hpsetup 」 と指定してください。 


• HP Jetdirect プリントサーバーの電源が入っており、正しく動作してい 
ること ( Jetdirect の構成ページを印刷してください）。 

• HP Jetdirect プリントサーバーの有効範囲内にいること。 

• ( SSID が 「 hpsetup 」 の） AdHoc ネットワークに参加しているデバイス 
が6つ未満であること。 

• SSID が 「 hpsetup 」 に設定されているアクセスポイントが近くにないこと。 

參複数のプリントサーバーを同時に設定しようとしていないこと。プリン 
トサーバーが複数ある場合は、設定を行うプリントサーバー以外は電源 
をオフにしてください。 
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初期セットアップ後に通信できない 

HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーとネットワークとの接続設定に 
成功した後に、ネットワークコンピュータが （「 ping 」 コマンドなどを使っ 
て）プリンタと通信できない場合は、次の方法を試してみてください。 

參 Jetdirect 構成ページを印刷し、ネットワークの設定をすべて確認してく 
ださい。一般的には、次の項目のエントリが間違っていることがエラーの 
原因である場合が少なくありません。 

■ 通信モード (Ad Hoc または Infrastructure ) 

■ ネットワーク名 （ SSID )。 大文字小文字は区別されます。 

■ 認証方法 

■ 暗号化レベル、暗号化キーのエントリ、指定されている発信キー 

■ IP アドレス 

■ BSSID (Basic Service Set Identifier )。 これにより 、 SSID が同一の 
場合でも各ワイヤレス LAN を区別できます。 

• プリンタがネットワークの有効範囲内にあることを確認します。本章の 
「受信状況やパフォーマンスの改善」を参照してください。 

• ワイヤレス対応の PC とその PC のユーティリティを使って、プリンタの 
設置場所の信号の強さを確認します。検出された信号の強さは 、 HP 
Jetdirect 構成ページに記述されているプリントサーバーの信号の強さと 
だいたい同じでなければなりません。 


設定したチャンネルが構成ページと一致していない 


(Ad Hoc モードのみ） HP の設定ツールでは 、 HP Jetdirect ワイヤレスプリ 
ントサーバーのチャンネルとしてチャンネル10 ( デフオルト）か11が選択 
可能です。このチャンネルは、プリントサーバーが既存のワイヤレスネット 
ワークを検出して参加するのに失敗した場合に、自分のネットワーク名 
( SSID ) をブロー ドキャストするのにのみ使用されます。ネットワークに参加 
可能な場合は、ネットワークで使用されるチャンネルへと設定変更されます。 

Jetdirect 構成ページには、実際にネットワークで使用されているネットワー 
クチャンネルが表記されます。ネットワークが検出されない場合、使用され 
るブロー ドキャストチヤンネルは構成ぺージに表記されません。 
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HP Jetdirect Wireless Setup ウイザードが使用できない 


HP Jetdirect Wireless Setup ウイザード （ Windows ) は、ワイヤレスネツ 
トワークにアクセスできるよう HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバー 
のネットワーク接続設定を行うのに使用されます。 

このウィザードが使用できない場合は 、 HP Jetdirect CD - ROM に収録され 
ている て HP Jetdirect Administrator’s Guide 义 に示されている、お使いの 
プリントサーバーモデルで使用可能な他のオプションについて検討してく 
ださい。使用可能な他の方法には次のものがあります。 

• 内蔵 Web サーバー （ 第 4章 および 付録 B を参照 ) 

• Telnet ( 第 3 章 を 参照 ) 

• プリンタが対応していれば、プリンタのコントロールパネル （ 付録 C を 
参照） 


注記 これらの方法を使用する場合、設定可能なパラメータが限 

定される場合があります。 


受信状況やパフォーマンスの改善 

ワイヤレス LAN 無線信号はほとんどの屋内にある建造物を貫通できます 
が、障害物によってはその周りで反響する場合があります。ただし、ワイヤ 
レス通信の有効範囲およびパフォーマンスは、ユーザー数やワイヤレスハー 
ドウエアの質および物理的な設置場所、無線信号発生源による干渉（たとえ 
ば電子レンジやコードレス電話は、ワイヤレス LAN 信号と干渉する可能性 
のある、同じ帯域の周波数を使用します）など、さまざまな要素に左右され 
ます。一般的に、距離や障害物、干渉が増えるにしたがって 、 HP Jetdirect 
ワイヤレスプリント サーバーの データ転送レートは低下します。 


症状 

• ワイヤレス接続のステータス LED が黄色。 

• 信号の強さ (HP Jetdirect 構成ページまたは内蔵 Web サーバーを参照） 
が微弱または弱である。 

• プリントジョブが極端に遅い。 
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調整方法 


• プリンタや HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーの向きを変えま 
す。一般的に、プリントサーバーをアクセスポイントあるいはワイヤレ 
ス PC のほうに向けると受信状況やパフォーマンスが向上します。 

參干渉源を減らすか除去します。金属製の物体は電波信号を吸収あるいは 
減衰させる場合があります。また、電子レンジやコードレス電話などの 
機器は同じ帯域の周波数を使用します。 


• プリンタと、アクセスポイントまたはワイヤレス PC との距離を近くし 
ます。これは、 次のいずれかの方法に よって 実現で きます。 


■ プリンタを移動させる 

■ アクセスポイントやワイヤレス PC を移動させる 
■ 別のアクセスポイントをさらに追加する ( Infrastructure モードのみ） 


• アクセスポイントのアンテナを伸ばす。たいていのオフィス環境では、ア 
クセスポイントのアンテナを伸ばすことですベてのワイヤレスデバイス 
の有効範囲を広げ、パフォーマンスを向上させることができます。 


• HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーに外付けアンテナを付ける 
(サポートされている場合）。たいていのオフィス環境では、プリントサー 
バーの外付けアンテナを伸ばすことでそのプリントサーバーの有効範囲 
を広げ、パフォーマンスを向上させることができます。 
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ファームウェアがダウン〇—ドできない 


HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーでは、新機能を追加したり既存 
の機能を強化したりできるよう、ネットワーク経由によるファームウェア 
アップグレードのインストールやダウンロー ドがサポートされています。他 
の HP Jetdirect プリントサーバーと同様に、ファームウェアアップグレー 

ドは HP Download Manager ( Windows ) や HP Web Jetadmin、FTP (File 
Transfer Protocol ) といったツールを使用してダウンロー ドできます。 

• ファームウェアのダウンロードが最後まで行われなかった場合は、プリン 
トサーバーの 電源を入れ直さずにもう一度ダウン〇—ドを開始して くだ 

さい。 

• ダウンロード中に電源が落ちてしまい、プリントサーバーを再起動しな 
ければならない場合にどうするかは、サーバーベースの認証を行うようプ 
リントサーバーが設定されているかどうかによって決まります。 


サーバー ベースの認証を使用するよう設定されていない場合 

サーバーベースの認証を行うよう設定されていない HP Jetdirect ワイヤレ 
スプリントサーバーでファームウヱアのダウンロードに失敗した場合は、ダ 
ウンロードプロセスを再起動してもう一度実行してください。電源を入れ直 
した場合でも、ダウンロードに失敗する前のプリントサーバーの設定が復旧 
します。 


サーバーベースの認証を使用するよう設定されている場合 


注意 できれば、電源を入れ直したりプリントサーバーを初期化 

し直したりしないでください。電源を入れ直したりせずに、 
ダウンロードプロセスを再起動してもう一度実行してく 
ださい。電源を入れ直すと、プリントサーバーの認証パラ 
メータ設定は失われ、ネットワークにアクセスできなくな 
ります。 


プリントサーバーの電源を入れ直したり初期化し直した 
りした場合については、この後で説明されている手順を参 
照してください。 


HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーでは802.1 xEAP 認証方式をサ 
ポートしています。 
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プリントサーバーの電源が入れ直され、ワイヤレスネットワーク接続が切 
断された場合は、次の手順に従ってください。 

1. HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーをサポートしているワイヤ 
レスコンピュータに (HP Download Manager や HP Web Jetadmin 

などの）ダウンロードユーティリティをインストールします。 

2. ファームウェアアップグレードファイルをワイヤレスコンピュータに 
インストールします。 

3. コンピュータのワイヤレスネットワーク設定を、 HP Jetdirect ワイヤ 
レスプリントサーバーの次のデフォルト設定と一致するように設定し 
てください。 

■ 通信モード： Ad Hoc 
■ ネットワーク名 (SSID) * hpsetup 
■ 暗号化 （WEP) : <無効またはオフ> 


注記 ダウンロードに失敗して電源を入れ直した後の HP 

Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーの状態では、 HP 
Wireless Setup ウィザードを使用してプリントサーバー 
を設定することはできません。 


4. ワイヤレスコンピュータ上で、 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサー 
バーのデフォルトの IP アドレスへの IP パスを作成します。たとえば、 
デフオルトのアドレスが192.0 .0.192 であれば、次のいずれかの方法を 
使用します。 


■ システムプロンプトで 「route add」 コマンドを使用する。 

■ コンピュータの IP アドレスを、 Jetdirect プリントサーバーのデフォ 
ルトの IP ネットワークに合わせて（たとえば192.0 .0. 193などに）設 
定し直す。 


5. HP ダウンロードユーティリティを使用してファームウェアのダウン 
ロードを最後まで実行します。 

6. ファームウェアのダウンロードに成功したら、プリントサーバーを再起 
動します。設定はファームウェアのダウンロードに失敗する前の状態に 
戻されます。 
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LPD UNIX の設定のトラブルシューテイング 


注記 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーをお使いの場 

合、この項では、ネットワークへのワイヤレス接続はすで 
に確立されているものとして説明していきます。 


以下のトラブルシューテイング手順では 、 HP Jetdirect プリントサーバー 
を使用する際に発生する印刷上の問題を解決する方法について説明します。 

1. Jetdirect の構成ページを印刷します。 

2. IP 設定値が正しいことを確認します。間違っている場合は、 

HP Jetdirect プリントサーバーを設定し直します。 

3. ホストシステムにログインし、次のように入力します。 
ping <IP address> 

ここで、 <IP address >はプリンタに割り当てられた IP アドレスです。 

4. ping に失敗した場合、プリンタの構成ページの IP アドレスが正しいこ 
とを確認してください。アドレスが正しい場合、問題はネットワークに 
あります。 

5. ping テストに合格した場合は、テストファイルを印刷します 。 UNIX 
プロンプトで、次のように入力します。 

lpr -Pprinter_name test_file (BSD ベースのシステムおよび 
Linux システム） 

ここで 、 print er _ name には使用しているプリンタ名を指定し、 
test_f ile には printcap ファイルの中の： rp タグで定義したプリン 
夕に適したファイル （ ASCII 、 PCL 、 PostScript 、 HP - GL /2, またはテ 
キスト）を指定します。 

6. テストファイルが印刷されない場合は、以下の手順に従います。 

■ printcap エントリをチェックします。 

■ プリンタのステータスを、 LPC または同等の手順を使ってチェックし 
ます。 

■ このプリンタ用のログファイルの内容を調べます。例： 

/usr/spool/lpd/error_loq_fliename 
■ 他のログファイルを調べます。例： 

HP - UX : / usr / adm/syslog 
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7. テストファイルは印刷されてもフォーマットが間違っている場合は、以 
下の手順に従います。 

■ printcap ファイルの： rp タグをチェックします。 

例1 ( ASCII またはテキストプリンタ用の推奨名） 

text | 1 j 1 text :\ 

: lp= :\ 

: rm=laser!etl :\ 

: rp 二 text :\ 

: If = /usr/spool/lpd/ERRORLOG : \ 

: sd=/usr/spool/lpd/1]l_text : 

例 2 ( PostScript 、 PCL 、 または HP - GL /2 プリンタ用の推奨名） 
raw | 1jl_raw : \ 

: lp=:\ 

: rm=laserj et : \ 

: rp=raw:\ 

: If=/usr/spool/lpd/ERRORLOG : \ 

: sd=/usr/spool/lpd/1jl_raw ： 


8. 指定したテストファイルのタイプ （ PCL 、 PostScript , HP - GL /2、 または 
ASCII ) を印刷するようプリンタが設定されているかをチェックします。 

9. プリンタがオフになっていないか、または印刷ジョブの途中で LAN 接 
続が切れていないかをチヱックします。ジョブの印刷の途中にプリンタ 
の電源がオフになったり LAN 接続が切断されたりすると、 LPD キュー 
が無効になったりデータの送信が停止したりすることがあります（例： 
紙詰まりを直すときは電源がオフになります）。 

HP - UX コマンド lpstat -Pqname を使って、プリンタに電源が再び 
入った後、または接続が再確立された後にキューが使用不可になってい 
ないかどうか調べます。 

無効になったキューを再び有効にするには、次のコマンドを使います。 


HP - UX : enable qname 
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HP Jetdirect 構成ページ 


はじめに 


HP Jetdirect 構成ページは 、 HP Jetdirect プリントサーバーの管理または 
トラブルシューティングを行うための大切なツールです。このページは、識 
別情報 （ HPJetdirect のモデル、ファームウェア、バージョン、 LAN ハー 
ドウェアのアドレス）およびサポートされているネットワークプロトコルの 
設定パラメータを示します。プリントサーバーが収集するネットワーク統計 
情報も併せて示されます。 

HP Jetdirect 構成ページは、接続されているプリンタで直接印刷できます。 
Jetdirect 構成ページのフォーマットは、以下の要素によって異なります。 


■ プリンタのモデル 

■ HP Jetdirect の モデルと フ アーム ウェアの バージ ヨン 


HP Jetdirect EIO プリントサーバーがインストールされた HP Enhanced 
I/O ( EIO ) プリンタの場合、 Jetdirect 構成ページは、プリンタ構成ページが 
印刷された後に自動的に印刷されます。操作手順については、プリンタのマ 
ニュアルを参照してください。 


HP Jetdirect 構成ページは、管理ユーティリティ （HP Web Jetadmin など） 
を使ったり HP Jetdirect プリントサーバー上の内蔵 Web サーバーにアクセ 
スしたりして、ネットワーク経由で表示することもできます (第 4章 を参照）。 


ステータスフィールドのエラーメッセージ 

HP Jetdirect 構成ページには、プリントサーバーおよびサポートされてい 
るプロトコル用に、複数のステータスフィールドが用意されています。1つ 
以上の エラー コードおよび関連する エラー メッセージは、ステータス 
フィールドで表示できます。個々の エラー メッセージの詳細については、 
表 9.12 を参照してください。 
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構成ページの形式 


一般的な Jetdirect 構成ページの例を 図 9.1 に示します。実際に構成ページ 
に記載される情報は個々のプリントサーバーによって異なります。 

図 9.1 Jetdirect の一般的な構成ページ 


HP LaserJet 4050 series printers 


EIO 2 - JetDirect Page 




HEW し ETT ® 
PACKARD 


- HP JetDirect Configuration . 

Status : I/O Card Ready 


Model Number: 
Hardware Address ： 
Firmware Version ： 
Port Config ： 

Auto Negotiation ： 
Manufacturing ID: 
Date Manufactured ： 


J4169A 
000 1E63M043 
GAC18LU 
10BASE-T HALF 
On 

2121411420212 1G 
04/2001 


- Security Settings . 

MnWrd: 


SNMP Versions: 

SNMP Set Cmty Name ： 
Access List: 


_ cabled 
Not Applicable 
1，2 

Not Specified 
Not Specified 


- Network Statistics • 


Total Packets Received: 

39 

Unicast Packets Received: 

4 

Bad Packets Received: 

0 

Framing Errors Received ： 

0 

Total Packets Transmitted: 

38 

Unsendable Packets : 

0 

Transmit Collisions ： 

0 

Transmit Late Collisions: 

0 


Host Name ： 

IP Address : 

Subnet Mask ： 
Default Gateway: 
Config By: 

BOOTP Server: 

TFTP Server ： 
Config File: 
Domain Name: 

DNS Server ： 

WINS Server : 
Syslog Server ： 
Idle Timeout ： 

Web JetAdmin URL: 


Ready 


)TP 


B001 
192.168 .2, 
Not Specified 
Not Specified 
cellar.hp.com 
192.168 .2.4 
Not Specified 
Not Specified 
270 sec 
Not Specified 


Status : 

Primary Frame Type: 

Network Frame Type 
Unknown EN_ 802.2 


- Novell/NetWare 

Status : 

NOT CONFIGURED 
Node Name: 


Attached Server: 
SAP Interval : 


Ready 
Auto Select 
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NPI3M043 
Queue Server 


Status : 

Name: 

Zone: 

Type 1: 

Type 2: 

Network Number: 
Node Number ： 


Status : 


_ AppleTalk . 


Initializing 


HP LaserJet 
LaserWriter 
65281 


Ready 
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Jetdirect 構成ページは以下の表に記載されているとおり、いくつかの項に 
分けられます。エラーメッセージを含め、各項のパラメータや設定について 
の詳細な説明は、本章の残りの部分で説明されています。 


セクション名 

説明 

HP Jetdirect 
Configuration 
または General 
Information 

HP Jetdirect プリントサーパーの識別情報と全般的なステータスを示し 
ます。この項に表示される項目については 表 9.1 を参照してください 
(エラーメッセージについては 表9.12 を参照してください）。 

USB Printer 
Information 

(HP Jetdirect 外付けプリントサーバーのみ）プリンタに対する USB 接 
続の現在のステータスを示します。 表 a 2 を参照してください （ エラー 
メッセージについては 表 9.12 を参照してください）。 

802.11 b Wireless 

(HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーのみ）ワイヤレス接続の現在 
のステータス、そして現在設定されているワイヤレスネットワークパラ 
メータを示します。 表 9.3 を参照してください。エラーメッセージについ 
てもこの表で説明されています。 

Security Settings 

設定およびアクセスセキュリティパラメータの現在のステータスを示し 
ます。 表 9.4 を参照してください。 

Network 

Statistics 

(HP Jetdirect 有線プリントサーパーのみ） HP Jetdirect プリントサー 
バー で監視されるさまざまなネッ トワークパラメータの現在の値を示し 
ます。 表 9.5 を参照してください。 

TCP/IP 

TCP/IP ネットワークプロトコルの現在のステータス値とパラメータ値 
を示します。 表 9.6 を参照してください（エラーメッセージについては 
表9.12 を参照してください）。 

IPX/SPX 

IPX/SPX ネットワークプロトコルの現在のステータス値とパラメータ値 
を示します。 表 9.7 を参照してください（エラーメッセージについては 
表 9.12 を参照してください）。 

Novell/NetWare 

Novell NetWare ネットワークの現在のステータス値とパラメータ値を 
示します。 表 9.8 を参照してください （ エラーメッセージについては 
表9.12 を参照してください）。 

AppleTalk 

(Ethernet のみ） AppleTalk ネットワークプロトコルの現在のステータ 
ス値とパラメータ値を示します。 表 9.9 を参照してください（エラーメッ 
セージについては 表 9.12 を参眧してください V 

DLC/LLC 

DLC/LLC ネットワークプロトコルの現在のステータス値とパラメータ 
値を示します。 表9.10 を参照してください（エラーメッセージについて 
は 表 9.12 を参照してください）。 

Token Ring 
Diagnostics 

( 1クンリングのみ）1クンリングプリントサーバーで検出された 
付加的な診断情報を示します。 表 9.11 を参照してください（エラーメッ 
セージについては 表 9.12 を参照してください）。 
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構成ページのメッセージ 


HP Jetdirect Configuration/General Information 

この項には、 表 9.1 に示されているような 、 HP Jetdirect プリントサーバー 
の設定に関する全般的な情報が示されています。エラーメッセージについて 
は、 表 9.12 を参照してください。 

表 9.1 HP Jetdirect Confiauration (1/2) 


メツセージ 

説明 

STATUS: 

HP Jetdirect プリントサーバーの現在の状態。 

I/O CARD READY: HP Jetdirect プリントサーパーがネットワー 
クに接続され、データ待ちの状態にあります。 

I/O CARD INITIALIZING: I/O CARD INITIALIZING:HP Jetdirect 

プリントサーバーが、ネットワークプロトコルを初期化中です。 
詳細については、構成ページにある各プロトコルのステータス行 
を参照してください。 

I/O CARD NOT READY: プリントサーバーあるいはその設定に 
問題があります。 

プリントサーバーの準備ができていない場合、エラーコードと 
メッセージが表示されます。詳細については、 表 9.12 を参照して 
ください。 

MODEL NUMBER: 

HP Jetdirect プリントサーバーの製品番号 (J6057A など）。 

HARDWARE 

ADDRESS: 

プリンタまたはデバイスに取り付けられている HP Jetdirect プリ 
ントサーバーの 12 桁の 16 進数ネットワークハードウエア (MAC) 
アドレス。このアドレスは製造元によって割り当てられます。 

FIRMWARE VERSION: 

プリンタに現在インストールされている HP Jetdirect プリント 
サーバーのファームウエアリビジョン番号。 X.NN.NN の形式で 
表され、 X は HP Jetdirect プリントサーパーのモデルによって異 
なります。 

PORT SELECT: 

(Ethernet のみ）検出された HP Jetdirect プリントサーバーの使 
用ポートを示します。 

NONE: プリントサーバーがネットワークに接続されていません。 

RJ-45:RJ-45 ネットワークポートが接続されています。 

DATA RATE: 

HP Jet Direct プリントサーバーに設定された!クンリングの 
データ転送速度を指定します。この速度は 4 Mbps または 16 
Mbps です。 

この設定はネットワークのデータ転送速度と一致している必要が 
あります。 

データ転送速度は、プリントサーバーのスイッチで設定します。 
プリントサーバーのハードウエアインス!ルガイドを参照し 
てください。 
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表 9.1 HP Jetdirect Configuration (2/2) 


メッセージ 

説明 

LAA 

( 口ーカル管理アドレス） 

口ーカル管理アドレス (LAA) では、プリントサーバーのユーザー 
指定の LAN ハードウエアアドレスを識別できます。この情報は 
ネットワーク管理者が必要とする場合があります。デフォルトの 
アドレスは、プリントサーバーの工場出荷時のデフォルトの LAN 
ハードウエアアドレスです。 

PORT CONFIG: 

HP Jetdirect 10/1 00Base-TX プリントサーバーの RJ-45 ポー 
卜のリンク設定を示します。 

10BASE-T HALF: 10 Mbps、 半二重オペレーション 

10BASE-T FULL: 10 Mbps 、 全二重オペレーション 

100 T HALF*: 100 Mbps、 半二重オペレーション 

100 T FULL: 100 Mbps、 全二重オペレーション 

UNKNOWN: プリントサーバーが初期化状態にあります。 

DISCONNECTED: ネットワーク接続が検出されませんでした。 
ネットワークケーブルを確認してください。 

AUTONEGOTIATION 

HP Jetdirect 10/100TX ポートで、 IEEE 802.3 u 自動ネゴシヱー 

シ ョン機能が使用可能になっているか (ON)、 使用不可 （OFF) に 
なっているかを示します。 

ON (デフォルト）： HP Jetdirect プリントサーパーが、ネットワー 
クに応じた速度 （10 または100 Mbps) とモード（半二重または全 
二重）を自動的に設定します。自動ネゴシエーションは、コールド 
リセット後に有効になります。 

OFF: プリンタのコントロールパネルの EIO メニューを使って速 
度とモードを手動で設定する必要があります。自動ネゴシエー 
ション機能を使用不可にした場合、ネットワークの設定と一致し 
た設定を行わないと正しく動作しません。 

MANUFACTURING ID: 

HP オンラインサボート担当者が使用する製造識別コード。 

DATE 

MANUFACTURED: 

HP Jetdirect プリントサーバーの製造日を示します。 

Total Packets 

Transmitted 

(HP Jetdirect 802.1 1b ワイヤレスプリントサーバ _) エラーな 
く送信された合計フレーム（パケット）数。 

Total Packets Received 

(HP Jetdirect 802.1 1b ワイヤレスプリントサーバ ー) 
HP Jetdirect プリントサーバーでエラーなく受信した合計フレー 
ム（パケット）数。これには、ブロードキャスト、マルチキャスト 
パケット、およびプリントサーバーにアドレス指定したパケット 
が含まれます。この数値には、他のノードにアドレス指定された 
パケットは含まれません。 
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USB プリンタの設定 


この項は、 USB プリンタに接続されている HP Jetdirect 外付けプリント 
サーバーに当てはまります 。 HP Jetdirect 構成ページに記載されている 
USB 情報については、 表 9.2 で詳しく説明されています。 HP 製ではないデ 
バイスの場合、一部の情報が表示されない場合があります。 

表 9.2 USB 設定 


メツセージ 

説明 

Device Name 

デバイスの製造元によって付けられている、プリントサーバーに 
接続されている USB 印刷デバイスの名前。 

Manufacturer 

プリントサーバーに接続されている印刷デバイスの製造元。 

Serial Number 

製造元によって付けられた、プリントサーバーに接続されている 
印刷デバイスのシリアル番号。 

Communication Mode 

現在の USB 通信モードで、次のいずれかとなります。 

• 1284 .4: 旧 EE 標準規格のプロトコルで、複数のチャンネルを 
使用して印刷やスキャン、ステータス通信を同時に行うことを 
可能にする、プリンタや多機能 （ オールインワン）デバイスで 
使用されるモードです。 

• MLC: 複数の論理チャンネルを利用する HP 独自のプロトコル 
で、複数のチャンネルを使用して印刷やスキャン、ステータス 
通信を同時に行うことを可能にする、プリンタや多機能（オー 
ルインワン）デバイスで使用されるモードです。 

• Bidirectional: 双方向のプリンタ通信を行うモードで、印刷 

データを印刷デバイスに送り、印刷デバイスからはステータス 
情報が返されます。 

• Unidirectional: 印刷デバイスへの単一方向通信を行うモード 

です。 

• Device not found: 印刷デバイスへの接続が検出されませんで 
した。デバイスとケーブルをチェックしてください。 

• Device not supported: 接続されているデバイスはプリンタで 
はありません（カメラなど）。 

USB SPEED 

(USB 2.0 プリントサーバーのみ）プリントサーバーとデバイス 
間の USB 接続の、_動ネゴシエートされた通信速度を示します。 
Full Speed: USB v2.0 仕様に指定されているとおり 12 
Mbits/sec で、 USBvl.1 仕様と互換性があります。 

Hi-Speed: 480 Mbits/sec で、 USB v2.0 デバイスでのみ使用可 
能です。 

Disconnected: USB ポートは接続されていません。 
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802 . 1 lb ワイヤレス設定 


ワイヤレス接続のステータス、設定パラメータ、エラーメッセージを 表 9.3 
に示しま3。 

表 9.3 802.11b ワイヤレス設定 （ 1/3) 


メツセージ 

説明 

Status 

現在の802.1 1 b ワイヤレス設定のステータス。 

Ready : ネットワークへのワイヤレス接続が確立されています。 

• Infrastructure モード：アクセスポイントに関連付けられ、そ 
のネットワークにおいて認証されています。 

• Ad Hoc モード：他のネットワークデバイスとの直接のワイヤ 
レス通信が確立されます （Ad Hoc モードではアクセスポイン 
卜は使用されません）。 

Initializing : プリントサーバーは起動中です。セルフテスト実行し 
て内部通信を確認しています。 

Scanning : プリントサーバーは指定されたネットワークを探して 
スキャンを行っています。下に示されているステータス/エラー 
メッセージが表示されることもあります。 

• Infrastructure モード：プリントサーバーは指定された SSID 
を使って、ネットワーク （ アクセスポイント）を探してすべて 
のチャンネルをスキャンします。 

• Ad Hoc モード：プリントサーバーは指定された SSID を使っ 
て、ネットワークを探してすべてのチャンネルをスキャンして 
いるか、あるいはだれも参加していないワークグループを作成 
しています。 

Error : ワイヤレス接続エラーが発生し、アクセスポイントとの関 
連付けまたは認証ができない （ Infrastructure モード）、あるいは 
Ad Hoc ネットワークへの接続ができません。下に示されているス 
テータス/エラーメッセージが表示されることもあります。 

ステータス/エラーメッセージ 

• NO SIGNAL DETECTED : (Infrastructure モードのみ）プリ 

ントサーバーでアクセスポイントが見つからず、無線信号が 
検出できませんでした。 

• SCANNING FOR SSID : プリントサーパーは指定された 
SSID を使って、デバイスを探してすべてのチャンネルをス 
キャンしています。指定した SSID をチェックするか、あるい 
はアクセスポイント ( Infrastructure モード）やその他のワイ 
ヤレスデバイスのステータスをチェックしてください。 

プリントサーバーでは、指定された SSID のデバイスを探し 
てスキャンを続行します。 
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表 9.3 802.11b ワイヤレス設定 （ 2/3) 


メツセージ 

説明 

• AUTHENTICATION IN PROGRESS : リンクレベルの認証を 
行っています。 Infrastructure モードでは、サーバーベースの 
認証を行っている場合もあります。 

• AUTHENTICATION FAILED : 認証エラーのため 、 Jetdirect プ 

リントサーバーがネットワークにアクセスできませんでした。 
このエラーは使用されている認証方法に原因があります。 
rAuthentication Type 」 フィールドを参照し、認証方法を確認 
してください。 

• ENCRYPTION REQUIRED : このネットワークでは暗号化が 
必須ですが、 Jetdirect プリントサーバーで暗号化が有効に 
なっていません。暗号化設定を確認してください。 

Communication Mode 

Jetdirect プリントサーバーに設定されているワイヤレスネット 
ワークトポロジを示します。 

Infrastructure : すべてのネットワークノード間のネットワークト 
ラフィックを受信して転送するアクセスポイント（ゲートウエイ、 
プリッジ、ベースステーション）に対してワイヤレス接続します。 
Ad Hoc : すべてのネットワークノードに対して直接ピアツーピ 
アでワイヤレス接続します。アクセスポイント経由のルーティン 
グは行われません。 

Network Name ( SSID ) 

プリントサーバーが接続されているネットワーク名 (ServiceSet 
Identifier ) を示します。 

Signal Strength (1-5) 

プリントサーバーが受信する無線信号の強さ。次のような項目が 
表示されます。 

1,2, 3, 4, 5:信号の強さを示します。レベル1(微弱）、レベル2 
および3 (弱）、レベル4 (中）、レベル5 (強） 

No Signal : どのチャンネルでも無線信号が検出されませんでした。 

<空白 >:プリントサーパーによるスキャン中に無線信号が検出で 
きませんでした。 

Not Applicable : プリントサーパーが Ad Hoc モードのときは信 
号の強さは表示されません。 

Access Point / BSSID 

BSSID (Basic Service Set Identifier ) は6バイトの数値で、こ 
れにより、たとえネットワーク名 ( SSID ) が同じであっても1つ 
のワイヤレス LAN ( WLAN ) を他の WLAN から識別できます。 
Infrastructure モード: Jetdirect プリントサーバーが接続されて 
いる MAC アドレスあるいはアクセスポイント名。 

Ad Hoc モード ： Ad Hoc ネットワークのイニシエータが生成した 
ランダムな数字または名前。 
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表 9.3 802.11b ワイヤレス設定 （ 3/3) 


メツセージ 

説明 

Channel 

プリントサーバーが検出し、そのネットワークでの通信を行うよ 
う設定した、無線周波数のチャンネルを示します。このチャンネ 
ルはネットワークから自動的に検出されたものであるため、ユー 
ザー設定のチャンネル（これは指定されたネットワーク / SSID が 
見つからない場合のブロードキャスト用に使用されます）とは異 
なっている場合があります。 

表示されるチャンネル番号の値は1から14までのいずれかです。 
実際にどのチャンネルが使用可能かは国/地域によって異なります。 

Authentication Type 

Jetdirect プリントサーバーで設定されている認証方法を示しま 
す。これは、プリントサーバーが接続されているネットワークで 
使われる認証方法と同じでなければなりません。 

Open System : ネットワークで EAP 認証が必須でないのであれ 
ば、ネットワークにおいてデバイスの身元を実際に検証する必要 
はありません。認証に失敗した場合は、 EAP 認証サーバーがネッ 
トワークアクセスを拒否したことが考えられます。 

Shared Key : ネットワーク上の各デバイスに、ネットワークにア 
クセスするための共有秘密 WEP キーを設定する必要があります。 

インス1ルされているキーが不完全であったり、（プリントサー 
バーに複数のキーが設定されて格納されている場合に）間違った 
キーがアクティブになっていたりすると、 Jetdirect プリントサー 
バーの認証に失敗します。 

EAP : (Infrastructure モードのみ ） IEEE 802 .lx Extensible 
Authentication Protocol ( EAP ) により、クライアントへアクセス 
するのにネットワーク認証サーバーが使用されます 。 HP Jetdirect 
でサボートされている EAP には、 LEAP や PEAP 、 EAP - MD 5、 
EAP - TLS 、 EAP - TTLS の各認証プロトコルがあります。認証に 
失敗した場合は、プリントサーバーからの認証要求が EAP 認証 
サーバーで拒否されたことが考えられます。 

PSK : 認証サーバーがネットワークで使用できない場合は、 
Extensible Authentication Protocol ( EAP ) による事前共有キー 
を使った認証が行われます。事前共有キーは、プリントサーバー 
に設定されているユーザー指定のネットワークパスフレーズに 
よってプリントサーバーで生成されます。 

Encryption Type 

Jetdirect プリントサーバーで設定されている暗号化のレベルを 
不し#:3 。 

64 -bit WEP : ユーザー指定の静的40/64ビット WEP 暗号化キー 
が、 ASCII 英数字5文字あるいは10桁の16進数で設定されて 
います。 

128 -bit WEP : ユーザー指定の静的104/128ビット WEP 暗号化 
キーが、 ASCII 英数字13文字あるいは26桁の16進数で設定さ 
れています。 

Dynamic ( WEP / WPA ): WEP または WPA 、 あるいはその両方で 
動的暗号化が使用されています。 

None : 暗号化キーは設定されていません。 
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Security Settings 

Jetdirect 構成ページのこの項に示されている情報については、 表 9.4 で詳 
しく説明しています。 

表 9.4 Security Settings (1/2) 


メツセージ 

説明 

Admin Password : 

IP 管理者パスワードがプリントサーバーで設定されているかどう 
かを示します。このパスワードは Telnet 、 内蔵 Web サーバー、 
HPWebJetadmin で共有され、プリントサーバーの設定パラメー 
夕へのアクセスを制御するのに使われます。 パスワードの最大文 
字数は16文字で大文字小文字が区別されます。英数字が使用可能 
です。 

Not Set : 管理者パスワードは設定されていません。 

Set : 管理者パスワードが設定されています 

(このパスワードはプリントサーバーをコールドリセツトすると 
クリアされます）。 

Secure Web : 

ブラウザと HP Jetdirect 内蔵 Web サーバー間で暗号化された通 
信を使用するかどうかを指定します。 

Optional ( HTTPS / HTTP ): HTTPS (secure HTTP ) を使用した暗 

号化された通信だけでなく、標準 HTTP ポートを使用した暗号化 
されていない通信も可能です。 

HTTPS Required : HTTPS による暗号化された通信のみが許可 
されます。 

Cert Expires : 

SSL / TLS 暗号化によるセキュリティで使用するデジタル証明書 
の有効期限を示します。有効期限は （ 「2002-10-02 12:45 UTC 」 
のような） UTC (協定世界時）フォーマツトとなります。 

Not Applicable : デジタル証明書がインス1 -- ルされていない場合 
に表示されます。 
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表 9.4 Security Settings (2/2) 


メツセージ 

説明 

SNMP Versions : 

プリントサーバーで使用可能な SNMP のバージョンを示します。 

Disabled : どのパージョンの SNMP もプリントサーパーで使用で 
きません。 SNMP アクセスは許可されていません。 

1;2: SNMPv .1 および SNMPv .2 c がサボートされており 、 SNMP 
v .3 は使用できないか、あるいはサボートされていません。 
1;2;3- na / np : SNMP v .1、 v .2 c 、 v .3 が使用できます。 v .3 では認 
証なし （" na ")、 プライバシなし （" np ") の最小限セキュリティとな 
ります。 

1 ;2;3- a / np : SNMP v .1、 v .2 c 、 v .3 が使用できます。 v .3 では認証 
あり (" a ")、 プライバシなし (" np ") の最小限セキュリティとなります。 
1;2;3_ a / p:SNMP v .1、 v .2 c 、 v .3 が使用できます。 v .3 では認証あ 
り （" a ")、 プライバシあり （" p ") の最小限セキュリティとなります。 
3- na / np : SNMP v .1 および v .2 c は使用できません 。 SNMP v .3 
は使用できますが、認証なし fna ")、 プライバシなし （" np ") の最 
小限セキュリティとなります。 

3- a / np : SNMP v .1 および v .2 c は使用できません 。 SNMP v .3 は 
使用できますが、認証あり （" a ")、 プライバシなし （" np ") の最小限 
セキュリティとなります。 

3- a / p : SNMP v .1 および v .2 c は使用できません 。 SNMP v .3 は 
使用できますが、認証あり （" a ")、 プライバシあり （" p ") の最小限 
セキュリティとなります。 

SNMP Set Cmty Name : 

HP Jetdirect プリントサーバーで SNMP 設定コミュニティ名が 
設定されているかどうかを示します。 SNMP 設定コミュニティ名 
とは 、 HP Jetdirect プリントサーバー上で SNMP 制御関数 
(SNMP SetRequests ) に対して書き込みアクセスを行うための 
パスワードです。 

Not Specified : SNMP 設定コミュニティ名が設定されていません。 
Specified : ユーザー指定の SNMP 設定コミュニティ名が設定さ 
れています。 

Access Ust : 

ホストアクセス制御リストが HP Jetdirect プリントサーパー上 
で設定されているかどうかを示します。ホストアクセス制御リス 
卜は、プリントサーバーとデバイスへのアクセスを許可されてい 
る個々のシステムの IP アドレスまたはシステムの IP ネットワー 
クを指定します。 

Specified : ホストアクセスリストが HP Jetdirect プリントサー 
バ ー 上で設定されています。 

Not Specified : ホストアクセスリストがプリントサーパー上で 
設定されていません。すべてのシステムがアクセスを許可されて 
います。 


JAWW 


HP Jetdirect 構成ページ 214 








Network Statistics 


Jetdirect 構成ページのこの項に示されている情報については、 表 9.5 で詳 
しく説明しています。 

表 9.5 Network Statistics 


メツセージ 

説明 

TOTAL PACKETS 
RECEIVED : 

HP Jetdirect プリントサーバーが正常に受信したフレーム（パ 
ケット）の総数。これには、ブロードキャスト、マルチキャスト 
パケット、およびプリントサーバーにアドレス指定したパケット 
が含まれます。この数値には、他のノードにアドレス指定された 
パケットは含まれません。 

UNICAST PACKETS 
RECEIVED : 

この HP Jetdirect プリントサーバーにアドレス指定されている 
フレームの数。これには、ブロードキャストやマルチキャストは 
含まれません。 

BAD PACKETS 
RECEIVED : 

エラー付きで HP Jetdirect プリントサーバーが受信したフレー 
ム（パケット）の総数。 

FRAMING ERRORS 
RECEIVED : 

CRC (巡回冗長チェック）エラーおよびフレームエラーの最大値。 
CRC エラーは、 CRC エラー付きで受信したフレームです。フレー 
ムエラーは、アライメントエラー付きで受信したフレームです。 
フレームエラー数が大きい場合は、ネットワークにケーブルの障 
害が発生している可能性があります。 

TOTAL PACKETS 
TRANSMITTED : 

エラーなしで伝送されたフレーム（パケット）の総数。 

UNSENDABLE 

PACKETS : 

エラーが原因で伝送に失敗したフレーム（パケット）の総数。 

TRANSMIT 

COLLISIONS : 

コリジョンの繰り返しが原因で伝送に失敗したフレーム（パケッ 
卜）の総数。 

TRANSMIT LATE 
COLLISIONS : 

コリジョン （ late ) 発生が原因で伝送に失敗したフレームの総数。コ 
リジョン （ late ) は、ケーブルの長さがネットワークの指定を超え 
ている場合に発生しやすくなります。この数値が大きい場合は、 
ネットワーク上のケーブル配線に問題がある可能性があります。 

LINE ERRORS RCVD : 

HP Jetdirect プリントサーバーが受信したコード違反または 
CRC ( 周期冗長性チェック）エラーの卜ークンリングフレームの 
総数。この数が多いときはネットワークのケーブル配線の不良を 
表す場合もあります。 

BURST ERRORS 

RCVD : 

HP Jetdirect 1クンリングプリントサーバーが開始デリミタ 
( SD ) と終了デリミタ （ ED ) との間に5ハーフビットタイムの遷移 
を検出できなかった回数。 

FRAME COPIED 

RCVD : 

フレームステータス ( FS ) フイールドにフレームコピーエラーが 
示された受信卜ークンリングフレームの総数。 

BAD LENGTH RCVD : 

フレーム長エラーがある受信!クンリングフレームの数。 

LOST FRAMES : 

失われた1クンリングフレームの数。 

TOKEN ERRORS : 

検出された!クンリング受け渡しプロトコル違反の総数。 
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TCP/IP プロトコル情報 

Jetdirect 構成ページのこのセクション内の情報については、 表 9.6 で詳し 
く説明しています。エラーメッセージについては、 表 9.12 を参照してくだ 
さい 。 

表 9.6 TCP/IP の設定情報 （ 1/3) 


メッセージ 

説明 

STATUS : 

TCP の現在のステータス。 

READY : HP Jetdirect プリントサーパーが TCP/IP を介して 

データ待ちの状態であることを示します。 

DISABLED : TCP/IP が手動で使用不可にされたことを示します。 

INITIALIZING : プリントサーバーが BOOTP サーバーを探して 
いるか、 TFTP から設定ファイルを取得しようとしていることを 
示します。その他のステータスメッセージが表示される場合もあ 
ります。 

プリントサーバーの準備ができていない場合、エラーコードと 
メッセージが表示されます。詳細については、 表 9.12 を参照し 
てください。 

HOST NAME : 

プリントサーバーで設定されたホスト名を示します。後ろが途切 
れていることもあります。 

NOT SPECIFIED : BOOTP の応答または TFTP 設定ファイル 
内でホスト名が指定されていないことを示します。 

NPIxxxxxx : NPIxxxxxx : デフォルト名は NPIxxxxxx で、 xxxxxx 
は LAN ハードウェア ( MAC ) アドレスの最後の6桁を表します。 

IP ADDRESS : 

HP Jetdirect プリントサーバーに割り当てられた Internet 
Protocol ( IP ) アドレス。 TCP/IP ネットワーク上でプリントサー 
バ ーの操作に必要なエントリです。 初期化時には、一時的な値 
0.0.0.0が表示されます。2分後に、デフォルトの IP アドレス 
169.254/16 または 192.0.0.192 が割り当てられます。 

NOT SPECIFIED : IP アドレスが割り当てられていないか、値が 

0であることを示します。 

SUBNET MASK : 

HP Jetdirect プリントサーバーで設定された IP サブネットマ 
スク。初期化時には、一時的な値0.0.0.0が表示されます。設定 
パラメータの種類によっては、プリントサーバーが使用可能なデ 
フォルト値を自動的に割り当てる場合があります。 

NOT SPECIFIED : サブネットマスクが設定されていないこと 
を示します。 

DEFAULT GATEWAY : 

パケットを口ーカルネットワークから送信する際に使うゲート 
ウェイの IP アドレス。デフォルトゲートウェイは1つしか設定 
できません。初期化時には、一時的な値0.0.0.0が表示されます。 
デフォルトゲートウェイを指定しない場合、 Jetdirect プリント 
サーバーの IP アドレスが使用されます。 

NOTSPECIFIED : デフォルトゲートウェイが設定されていない 
ことを示します。 
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表 9.6 TCP/IP の設定情報 （ 2/3) 


メツセージ 

説明 

CONFIG BY : 

HP Jetdirect プリントサーバーがどのような方法で IP 設定を取 
得したかを示します。 

BOOTP : BOOTP サーバーによる自動設定。 

BOOTP / TFTP : BOOTP サーバーと TFTP 設定ファイルによる 
自動設定。 

DHCP : DHCP サーバーによる自動設定。 

DHCP / TFTP : DHCP サーバーと TFTP 設定ファイルによる自 
動設定。 

RARP : Reverse Address Resolution Protocol ( RARP ) による 

自動設定。 

USER SPECIFIED : Telnet 、 プリンタのコントロールパネル、 
HP Web Jetadmin 、 内蔵 Web サーパー、またはその他の方法 
による手動設定。 

DEFAULT IP : デフオルトの IP アドレスが割り当てられていま 
す。このアドレスは、お使いのネットワークについて有効ではな 
い場合があります。 

AUTO IP : リンクローカル IP アドレス (169.254. X . X ) が割り当 
てられています。ネットワークがリンクローカルネットワークで 
あれば、このアドレスは有効のはずです。 

NOT CONFIGURED : プリントサーパーが IP パラメータによっ 
て設定されていません。 TCP / IP が有効であることを確認するか、 
エラーステータスを確認してください。 

BOOTP SERVER : 

または 

DHCP SERVER : 

または 

TCP / IP 設定で BOOTP 、 DHCP 、 または RARP が使用されて 
いる場合に表示されます。これは 、 HP Jetdirect プリントサー 
バーがネットワーク上での TCP / IP の自動設定を要求したときに 
応答するシステムの IP アドレスを示します。 

RARP SERVER : 

NOT SPECIFIED : 設定サーバーの IP アドレスが判別されな 
かったか、応答パケット内で0に設定されたことを示します。 

BOOTP/DHCP 

SERVER : 

HP Jetdirect プリントサーパーが BOOTP サーパーまたは 
DHCP サーバーから TCP / IP 設定を取得しようとする間の初期 
化中に表示されます。表示される一時アドレスは0.0.0.0です。 

TFTP SERVER : 

TFTP 設定ファイルが保存されているシステムの IP アドレス。 
初期化時には、一時アドレス0.0.0.0が表示されます。 

NOT SPECIFIED : TFTP サーバーが設定されていないことを示 
します。 

CONFIG FILE : 

HP Jetdirect 設定ファイルの名前。ファイルのパス名は、2行に 
収めるために後ろが途切れる場合があります。 

NOTSPECIFIED : ホストからの BOOTP 応答内でファイルが指 
定されていないことを示します。 
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表 9.6 TCP/IP の設定情報 （ 3/3) 


メツセージ 

説明 

DOMAIN NAME : 

HP Jetdirect プリントサーバーが常駐するドメインの Domain 
Name System ( DNS ) 名 ( support . company.com など）。ホス 
トプリンタ名が含まれていないため、 FQDN ( printer "!. support . 
company.com など）ではありません。 

NOT SPECIFIED : ドメイン名がプリントサーパー上で設定さ 
れていないことを示します。 

DNS SERVER : 

Domain Name System ( DNS ) サーバーの IP アドレス。 

NOT SPECIFIED : DNS サーバーの IP アドレスがプリントサー 

バー上で設定されていないことを示します。 

WINS SERVER : 

Windows Internet Name Service ( WINS ) サーパーの IP アド 

レス。 

NOT SPECIFIED : WINS サーパーの IP アドレスがプリント 
サーバー上で設定されていないことを示します。 

SYSLOG SERVER : 

プリントサーバー上で設定された Syslog サーバーの IP アド 
レス。 

NOT SPECIFIED : syslog サーバーが設定されていないことを 
不します。 

IDLE TIMEOUT : 

プリントサーバーがアイドル TCP 印刷データの接続を閉じてか 
らのタイムアウト値を秒単位で示します。有効な値は0から 
3600の整数です。0を入力すると、タイムアウト機能がオフに 
なります。デフオルト値は270秒です。 

SLP : 

HP Jetdirect プリントサーパーが Service Location Protocol 
( SLP ) パケットを送信するかどうかを示します。このパケット 
は、自動インス1ル用にシステムアプリケーシヨンによって使 
用されます。 

ENABLED : プリントサーパーは SLP パケットを送信します。 

DISABLED : プリントサーパーは SLP バケットを送信しません。 

WEB JETADMIN URL : 

ネットワーク上の HP Jetdirect プリントサーバーが HP Web 
Jetadmin によって検出された場合、 HP Web Jetadmin サービ 
スで使用されるホストシステムの URL が表示されます。 URL 
は2行に制限されているため、後ろが途切れる場合があります。 

NOT SPECIF 旧 D : Web Jetadmin ホストシステムの URL が特 
定できないか、設定されていないことを示します。 
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IPX/SPX プロトコル情報 


Jetdirect 構成ページのこの項に示されている情報については、 表 9.7 で詳 
しく説明しています。エラーメッセージについては、 表 9.12 を参照してく 
ださい。 

表 9.7 IPX/SPX 設定情報 (1/2) 


メツセージ 

説明 

STATUS : 

IPX/SPX プロトコルの現在のステータスを示します。 

READY : HP Jetdirect プリントサーバーが IPX/SPX を介して 
データ待ちの状態であることを示します。 

DISABLED : IPX/SPX が手動で無効にされたことを示します。 

INITIALIZING : プリントサーパーがノードのアドレスまたは名前 
を登録中であることを示します。その他のステータスメッセージ 
が表示される場合もあります。 

プリントサーバーの準備ができていない場合、エラーコードと 
メッセージが表示されます。詳細については、 表 9.12 を参照して 
ください。 

PRIMARY FRAME 

TYPE : 

Jetdirect プリントサーバーによるフレームタイプの選択方法を 
指定します。 

AUTO SELECT : プリントサーバーはフレームタイプを自動的に 
検出し、最初に検出したフレームタイプだけを選択します。 
EN _8023: フレームタイプを IEEE 802.3フレーム上の IPX に 
限定します。その他すベてのフレームタイプは、カウントされた 
後、破棄されます。 

ENJI : フレームタイプを Ethernet フレーム上の IPX に限定しま 
す。その他すベてのフレームタイプは、カウントされた後、破棄 
されます。 

EN _8023: フレームタイプを IEEE 802.3 (IEEE 802.3) フレー 
ム上の IPX に限定します。 その他すベてのフレームタイプは、力 
ウントされた後、破棄されます。 

EN _ SNAP : フレームタイプを SNAP (IEEE 802.3) フレーム上 
の IPX に限定します。その他すベてのフレームタイプは、カウン 
卜された後、破棄されます。 

TR _8022: フレームタイプを IEEE 802.3 (IEEE 802.5) フレー 
ム上の IPX に限定します。 その他すベてのフレームタイプは、力 
ウントされた後、破棄されます。 

TFLSNAP : フレームタイプを SNAP (IEEE 803.5) フレーム上 
の IPX に限定します。その他すベてのフレームタイプは、カウン 
卜された後、破棄されます。 
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表 9.7 IPX/SPX 設定情報 (2/2) 


メツセージ 

説明 

NETWORK 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

最初の列は、サーバーと HP Jetdirect プリントサーバー間の通信 
用プロトコルフレームタイプに関連付けられたネットワーク番号 
を示します。 

UNKNOWN : HP Jetdirect プリントサーバーにおいて、どのネッ 
トワーク番号を使用するかがまだ判断の途中であることを意味し 
ます。 

FRAME TYPE 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

2 番目の列（フレームタイプ）は、関連付けられているネットワー 
ク番号において使用されるフレームタイプを示します。 

EN _ SNAP 、 EN _8022、 EN _8023、 EN_lk TR _8022、 TR_SNAP 
が指定可能です。特定のフレームタイ：^を手動で設定しない限り、 
プリントサーバーは、ネットワーク上で転送中のネットワーク 
データをリッスンして、プロトコルフレームタイプを自動的に判 
別します。 

DISABLED : ネットワークに対して特定のフレームタイプが手動 
で設定されていることを示します。 

RCVD 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

3番目の列 （ RCVD ) は、各フレームタイプについて受信されたパ 
ケットの数を示します。 


JAWW 


HP Jetdirect 構成ページ 220 






Novell NetWare パラメータ 


Jetdirect 構成ページのこのセクション内の情報については、 表 9.8 で詳し 
く説明しています。エラーメッセージについては、 表 9.12 を参照してくだ 
さい 。 

表 9.8 Novell NetWare の設定情報 （ 1/2) 


メッセージ 

説明 

STATUS : 

Novell NetWare の現在の設定ステータスを示します。 

READY : HP Jetdirect プリントサーバーがデータ待ちの状態で 
あることを示します。 

DISABLED : IPX / SPX が手動で無効にされたことを示します。 

INITIALIZING : プリントサーバーがノードのアドレスまたは名 
前を登録中であることを示します。その他のステータスメッセー 
ジが表示される場合もあります。 

プリントサーバーの準備ができていない場合、 エラーコー ドと 
メッセージが表示されます。詳細については、 表 9.12 を参照し 
てください。 

NODE NAME : 

Queue Server Mode : プリントサーバー名です。この名前は、 
適切な NetWare ファイルサーバー上の有効なプリントサー 
バー名と一致する必要があります。デフォルト名は NPIXXXXXX 
で、 XXXXXX は LAN ハードウェア （ MAC ) アドレスの最後の6 
桁を表します。 

Remote Printer Mode : ネットワークプリンタを設定したときに 
ネットワークプリンタに付けた名前です。デフォルト名は 
NPIXXXXXX です 。 

NETWARE MODE : 

HP Jetdirect プリントサーパーが使用するモード。 

QUEUE SERVER : プリントサーパーがデータをキューから直 
接受け取ることを示します。 

REMOTE PRINTER (プリンタ番号が続く ）： プリントサーパー 
が Novell NetWare リモートプリンタを エ ミュレートすること 
を示します。 

プリンタが設定されていない場合は、このフィールドに QUEUE 
SERVER が表示されます。 

NDS TREE NAME : 

このプリンタの Novell Directory Services ( NDS ) ツリーの名前 
を表示します。 NDS は、階層ツリー構造で設定された 、 NetWare 
ネットワーク上のオブジェクトのデータべースです。 

NOT SPECIFIED または空白： NDS が無効になっています。 

NDS CONTEXT : 

HP Jetdirect プリントサーバーオブジェクトが NDS ツリー内 
に常駐している NDS の完全修飾名を表示します。例： 

CN = lj _ pserver . OU = support . OU = mycity . OU=mycompany 

NOT SPECIFIED または空白： NDS が無効になっています。 
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表 9.8 Novell NetWare の設定情報 （ 2/2) 


メツセージ 

説明 

ATTACHED SERVER : 

[ATTACHED SERVER ] フイールドには、 Jetdirect デイスカバ 
リ機能の [ NSQ ] (Nearest Service Query ) または [ GSQ ] 
(General Service Query )、 および設定されたバインダリサー 
バー を検索するためのプロキシ ファイルサーバーの名前が表示 
されます。 

NOT SPECIFIED または空白： NetWare サーバーは設定されて 
いません。 

QUEUE POLL 

INTERVAL 

(ジョブのポーリング間隔 ） HP Jetdirect プリントサーバーが 
プリントキュー内の印刷ジョブをチェックするために待機する 
間隔（秒単位）を指定します。デフォルトは2秒です。 

SAP INTERVAL : 

HP Jetdirect プリントサーバーが、ネットワーク上で行われる 
SAP (Service Advertising Protocol ) ブロードキャスト間で待機 
する間隔 （ 秒単位 ） を指定します。デフォルトは60秒です。 

SERVER x : 

HP Jetdirect プリントサーバーが接続されている NetWare 
ファイルサーバーを示します。 


JAWW 


HP Jetdirect 構成ページ 222 









AppleTalk プロトコル情報 

Jetdirect 設定ページのこのセクション内の情報 （ Ethernet のみ）について 
は、 表 9.9 で詳しく説明しています。エラーメッセージについては、 表 9.12 
を参照してください。 

表 9.9 AppleTalk 設定情報 


メッセージ 

説明 

STATUS : 

AppleTalk の現在の設定ステータスを示します。 

READY : HP Jetdirect プリントサーバーがデータ待ちの状態で 
あることを示します。 

DISABLED : AppleTalk が手動で無効にされたことを示します。 
INITIALIZING : プリントサーバーがノードのアドレスまたは名 
前を登録中であることを示します。その他のステータスメッセー 
ジが表示される場合もあります。 

プリントサーバーの準備ができていない場合、エラーコードと 
メッセージが表示されます。詳細については、 表 9.12 を参照し 
てください。 

NAME : 

AppleTalk ネットワーク上のプリンタの名前。名前の後に番号が 
付いているときは、同名のデバイスが複数あることを示し、その 
中の N 番目のデバイスであることを意味します。 

ZONE : 

プリンタが設置されている AppleTalk ネットワークゾーンの 
名前。 

TYPE : 

ネットワーク上で公示されているプリンタの種類。2つの種類を 
表示できます。 

NETWORK NUMBER : 

NETWORK NUMBER : HP Jetdirect プリントサーバーが現在 
動作している AppleTalk ネットワークの番号を示します。 

NODE NUMBER : 

NODE NUMBER : プリントサーバーが初期設定手順の一環と 
して白分自身のために選択した AppleTalk のノード番号を示し 
ます。 

注記： AppleTalk の phase 2 ( P 2) パラメータは、 HP Jetdirect 
プリントサーバーであらかじめ設定されています。 
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DLC/LLC プロトコル情報 


Jetdirect 構成ページのこのセクション内の情報については、 表9.10 で詳し 
く説明しています。 

表 9.10 DLC/LLC 設定情報 


メツセージ 

説明 

STATUS : 

DLC / LLC プロトコルの現在のステータスを示します。 

READY : HP Jetdirect プリントサーバーがデータ待ちの状態であ 
ることを示します。 

DISABLED : DLC / LLC が手動で無効にされたことを示します。 

INITIALIZING : プリントサーパーがノードのアドレスまたは名前 
を登録中であることを示します。その他のステータスメッセージ 
が表示される場合もあります。 

プリントサーバーの準備ができていない場合、エラーコードと 
メッセージが表示されます。詳細については、 表 9.12 を参照して 
ください。 
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Token Ring Diagnostics 

Jetdirect 構成ページのこのセクション内の情報 （ トークンリングのみ）に 
ついては、 表 9.11 で詳しく説明しています。 

表 9.1 1 Token Ring Diagnostics 情報 (1/2) 


メツセージ 

説明 

Status: 

ステータスを識別します。 

Ready: 1 クンリングネットワークに正常に接続されたことを 
不します。 

Error: エラー状況であることを示します。詳細については、各エ 
ラーコードとリングステータスメッセージから判断してください。 

Code: 

次の才ープンコマンドエラーコードが検出される場合があります。 

Function Failure: 1 クンリング配線集信装置で口ーブがラップ 
されると、 HP Jetdirect プリントサーバー自体に対する送信がで 
きません。このメッセージは、物理的挿入前にデータフレームが 
受信されたことを示す場合もあります。 

Signal Loss: 次のいずれかを示します。 

• HP Jetdirect プリントサーバーがリング上の信号断を検出し 
ました。この場合、 HP Jetdirect プリントサーバーからネッ 
トワ—クへのケーブルと集信装置の配線を確認します。 

• オープンプロセス（リングへのラップまたは挿入時）の際に 
HP Jetdirect プリントサーバーの受信側入力で信号断が検出 
されました。 

Timeout: HP Jetdirect プリントサーバーで揷入タイマーの期限 
が切れる前に論理的にリングに挿入できませんでした。挿入プロ 
セスの各フェーズは、 18 秒の挿入タイマーの期限前に完了する必 
要があります。 

Ring Failure: 能動モニタになってからリング削除を試行したとき 
に、 HP Jetdirect プリントサーバーがタイムアウトになりました。 
言い換えると、 HP Jetdirect プリントサーバー自体のリング削除 
データフレームを受信できませんでした。 

Ring Beaconing: HP Jetdirect プリントサーバーが、リングへの 
物理的挿入後にビーコンデータフレームを受信しました。これは 
リングが中断したことを示しています。 

Dup Node Address: HP Jetdirect プリントサーバーが使用しよ 
うとしたアドレスをリング上の他のステーシヨンがすでに使用し 
ていることがわかりました。すべてのアドレスが一意であるかを 
確認します。 
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表 9.11 Token Ring Diagnostics 情報 (2/2) 


メツセージ 

説明 


Request Param : HP Jetdirect プリントサーバーがリング上にリ 
ングパラメータサーバー （ RPS ) が存在すると判定しましたが、要 
求初期化データフレームに対する応答がありません。 

Remove Received : HP Jetdirect プリントサーパーが卜ークン 
リング揷入プロセスでアダプタ削除データフレームを受信した 
か、リングステーションデータフレーム削除要求を受信して、リ 
ングとの接続を解除しました。 

Ring Status : 

次のリングステータスが検出されます。 

Ring Recovery : HP Jetdirect プリントサーバーがリング上のク 
レームトークンデータフレームを受信しました 。 HP Jetdirect 
プリントサーバーがクレーム1クンフレームを送信すること 
もできます。 

Single Station : HP Jetdirect プリントサーバーがリング上にあ 
る唯一のステーションであると認識しました。 

Remove Received : HP Jetdirect プリントサーパーが卜ークン 
リング揷入プロセスでアダプタ削除データフレームを受信した 
か、リングステーションデータフレーム削除要求を受信して、リ 
ングとの接続を解除しました。 

Auto-Removal Error : HP Jetdirect プリントサーバーが卜ークン 
リングビーコン自動削除プロセスに続いて内部ハードウエアエ 
ラーを検出して、リングとの接続を解除しました。 

Lobe Wire Fault : HP Jetdirect プリントサーパーと卜ークンリ 
ング配線集信装置との間のケーブルに開路または短絡を検出しま 
した。このケーブルが機能しているかを確認し、必要に応じて交 
換します。 

Transmit Beacon : HP Jetdirect プリントサーパーがリングに 
ビーコンフレームを送信しています。 

Hard Error : HP Jetdirect プリントサーパーがリングとの間で 
ビーコンフレームを送信または受信しています。 

Signal Loss : 次のいずれかを示します。 

• HP Jetdirect プリントサーバーがリング上の信号断を検出し 
ました。この場合 、 HP Jetdirect プリントサーバーからネッ 
トワ— クへのケーブルと集信装置の配線を確認します。 

• オープンプロセス （ リングへのラップまたは挿入時）の際に 
HP Jetdirect プリントザーバーの受信側入力で信号断が検出 
されました。 
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エラーメッセージ 


Jetdirect 設定ページのステータスセクシヨンに表示されるエラーコードと 
エラーメッセージについては、 表 9.12 で詳しく説明しています。 

表9.12エラーメッセージ （1/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

02 LAN ERROR - 
INTERNAL LOOPBACK 

HP Jetdirect プリントサーバーが、セルフテスト時に内部ループ 
バックテストエラーを検出しました。プリントサーバーに問題の 
ある可能性があります。エラーが続く場合は、 HP Jetdirect プリ 
ントサーバーを交換します。 

03 LAN ERROR - 

EXTERNAL 

LOOPBACK 

HP Jetdirect プリントサーバーがネットワークに正しく接続され 
ていないか、欠陥があります。 HP Jetdirect プリントサーバーが 
ネットワークに正しく接続されていることを確認します。また、 
ケーブル配線とコネクタも確認します。 

05 NO SIGNAL 
DETECTED 

(802.11 b ワイヤレス、 Infrastructure モードのみ ） プリントサ_ 
バーでアクセスポイントが見つからず、無線信号が検出できませ 
んでした。 

無線信号発生源による干渉がないか確認してください。可能であ 
れば、プリントサーバーの位置を高くするか、もしくは外付けア 
ンテナ（もしあれば）を伸ばしてください。他のワイヤレスデバ 
イスがオンになっていて、プリントサーバーのワイヤレス信号の 
範囲に設定されていないか確認してください。 

06 ENCRYPTION 
REQUIRED 

(802.11 b ワイヤレス）このネットワークでは暗号化が必須です 
が、暗号化設定が不適切なため、プリントサーバーはこのネット 
ワークで通信できません。プリントサーバーで設定されているワ 
イヤレス暗号化設定を確認してください。 

07 LAN 

ERROR -CONTROLLE 
RCHIP 

(有線 Ethernet ) ネットワークの接続を確認します。接続に異常が 
ない場合は電源投入時セルフテストを実施します。プリンタの電 
源を入れ直します。エラーが続く場合は、 HP Jetdirect プリン 
トサーバーを交換します。 

07 AUTHENTICATION 

FAILED 

(802.11 b ワイヤレス）認証エラーのため、 Jetdirect プリントサー 
バー がネッ トワークにアクセスできません。このエラーは使用さ 
れている認証方法に原因があります。 

プリントサーバーの認証方法および設定を確認してください。 
ネットワークのアクセスポイントでは EAP を必要とするのにプ 
リントサーバーが Open System 認証の設定になっている場合、 
プリントサーバーが正しく動作していても認証に失敗します。 

08 LAN ERROR - 

INFINITE DEFERRAL 

ネットワークが混雑しています。 

注記：プリントサーバーがネットワークに接続されていなければ、 
このエラーは発生しません。 

08 AUTHENTICATION 

IN PROGRESS 

(802.11 b ワイヤレス）リンクレベルの認証を行っています。プリ 
ントサーバーが Infrastructure モードで動作している場合は、さ 
らにサーバーベースの認証も行われている場合があります。 
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表9.12エラーメッセージ （2/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

09 LAN ERROR - 

BABBLE 

ネットワークの接続を確認します。接続に異常がない場合は電源 
投入時セルフテストを実施します。プリンタの電源を入れ直しま 
す。エラーが続く場合は 、 HP Jetdirect プリントサーバーを交換 
します。プリントサーバーの交換方法については、使用している 
プリントサーバーのハードウェアインス!ルガイドを参照し 
てください。 

09 SCANNING FOR 

SSID 

(802.11 b ワイヤレス ） プリントサーバーは指定された SSID (ネッ 
トワーク名）上のデバイスを探してすべてのチャンネルをスキャン 
しています。指定した SSID をチェックするか、あるいはアクセス 
ポイント （In 什 astructure モード）やその他のワイヤレスデバイスの 
ステータスをチェックしてください。 

プリントサーバーでは、指定された SSID のデバイスを探してス 
キャンを続行します。 

0 A LAN ERROR - 
NOSQE 

(有線 Ethernet ) ネットワークの接続を確認します。接続に異常が 
ない場合は電源投入時セルフテストを実施します。プリンタの電 
源を入れ直します。エラーが続く場合は 、 HP Jetdirect プリン 
トサーバーを交換します。 

0 ALAN ERROR-OPEN 

( 1クンリング ） HP Jetdirect プリントサーパーはリングへの挿 
入ができず、ネットワークに参加できませんでした 。 HP Jetdirect 
プリントサーバーのデータ転送速度スイッチを調べ、正しく設定さ 
れているかを確認します。 

データ転送速度の設定情報については 、 HP Jetdirect 内蔵プリン 
トサーバーハードウェアのインス I ルガイドを参照してくださ 
い。また、ケーブル配線、外部トランシーバー、配線集信装置、 
タップも確認します。 

0 C LAN ERROR - 
RECEIVER OFF 

ネットワークのケーブル配線または HP Jetdirect プリントサー 
バーに問題が発生している可能性があります。 Ethernet ネット 
ワーク上のケーブル配線とコネクタを確認してくだい。ネット 
ワークのケーブル配線に問題がない場合は、電源投入時セルフテ 
ストを実施するために、プリンタの電源を入れ直します。プリン 
夕の電源を入れ直します。プリンタを再びオンにしてもエラーが 
続く場合は 、 HP Jetdirect プリントサーバーに問題があります。 

0 D LAN ERROR - 
TRANSMITTER OFF 

ネットワークのケーブル配線または HP Jetdirect プリントサー 
バーに問題が発生している可能性があります。 Ethernet ネット 
ワーク上のケーブル配線とコネクタを確認してくだい。ネット 
ワークのケーブル配線に問題がない場合は、電源投入時セルフテ 
ストを実施するために、プリンタの電源を入れ直します。プリン 
夕の電源を入れ直します。エラーが続く場合は 、 HP Jetdirect プ 
リントサーバーに問題があります。 

0 E LAN ERROR - 
LOSS OF CARRIER 

ネットワークの接続を確認します。接続に異常がない場合は電源 
投入時セルフテストを実施します。プリンタの電源を入れ直しま 
す。エラーが続く場合は 、 HP Jetdirect プリントサーパーを交換 
します。 


JAWW 


HP Jetdirect 構成ページ 228 












表9.12エラーメッセージ （3/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

OF LAN ERROR - 

WIRE FAULT 

( 1 クンリング） HP Jetdirect プリントサーバーと 1 クンリ 
ング配線集信装置との間のケーブルに開路または短絡を検出しま 
した。このケーブルが機能しているかを確認し、必要に応じて交 
換します。 

10 LAN ERROR - 
UNDERFLOW 

(有線 Ethernet) ネットワークのケーブル配線または HP Jetdirect 
プリントサーバーに問題が発生している可能性があります。ネッ 
トワーク上のケーブル配線とコネクタを確認します。ネットワー 
クのケーブル配線に問題がない場合は、電源投入時セルフテスト 
を実施するために、プリンタの電源を入れ直します。プリンタの 
電源を入れ直します。エラーが続く場合は、 HP Jetdirect プリン 
トサーバーに問題があります。 

10 LAN ERROR - 
AUTO REMOVAL 

( 1 -- クンリング） HP Jetdirect プリントサーパーで! -- クンリ 
ングビーコン自動削除プロセスに続いて内部ハードウェアエラー 
が検出され、リングとの接続が解除されました。 

11 LAN ERROR - 
RETRY FAULTS 

(有線 Ethernet) ネットワークのケーブル配線または外部ネット 
ワークの設定に問題があります。ハブまたはスイッチポートの動 
作を確認します。 

11 LAN ERROR - 
REMOVE RECEIVE 

( 1 クンリング） HP Jetdirect プリントサーバーが!クンリ 
ング揷入プロセスでアダプタ削除データフレームを受信したか、 
リングステーションデータフレーム削除要求を受信して、リング 
との接続を解除しました。 

12 LAN ERROR - 
NO LINKBEAT 

10/100 Base-TX ポートが接続された状態で、 Link Beat が感知 
されない場合にこのメッセージが表示されます。ネットワーク 
ケーブルをチェックし、コンセントレータまたはハブが Link Beat 
を提供していることを確認します。 

13 NETWORK 
RECONFIG - 
MUST REBOOT 

HP Jetdirect プリントサーバーをリセットするか電源を入れ直し 
て、新しい設定値を有効にします。 

14 DISCONNECTED 

Novell NetWare プロトコルが切断されています。サーバーおよび 
プリントサーバーをチェックします。 

15 CONFIGURATION 
ERROR 

(Ethernet) NetWare 機能用の設定情報が、 HP Jetdirect プリン 
トサーバーに正しく保存されていません。インス!ル用ソフト 
ウェア、内蔵 Web サーバー、またはその他のツールを使用して、 
プリントサーバーを設定し直してください。エラーが続く場合は、 
HP Jetdirect プリントサーバーに問題があります。 

16 NOT CONFIGURED 

(Ethernet) HP Jetdirect プリントサーバーが NetWare 用に設定 
されていません。インス! -- ル用ソフトウェア、内蔵 Web サー 
バー、またはその他のツールを使用して、 NetWare ネットワーク 
用にプリントサーバーを設定します。 
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表9.12エラーメッセージ （4/11) 


エラー コードと 
メッセージ 

説明 

17 UNABLE TO FIND 
SERVER 

( Ethernet ) HP Jetdirect プリントサーバーで NetWare プリン 
トサーバー（リモートプリンタモード）またはファイルサーバー 
(キューサーバーモード）を見つけることができませんでした。 
(設定されているプリントサーバーまたはファイルサーバーの名 
前に一致するプリントサーバーまたはファイルサーバーを公示 
するサービスの問い合わせに応答がありませんでした。） 

プリントサーバーまたはファイルサーバーが起動中であり、 
HP Jetdirect プリントサーバー上で設定したプリントサーバー 
またはファイルサーバーの名前が、プリントサーバーまたはファ 
イルサーバーの使う実際の名前と一致していることを確認しま 
す。また、全ケーブルとルータが正しく機能しているか調べてく 
ださい。 

18 PASSWORD ERROR 

NetWare プリントサーバーオブジェクト用のパスワードが間 
違っていることを 、 HP Jetdirect プリントサーバーが検出しまし 
た。 NetWare ユーティリティ （ PCONSOLE など）を使って、プ 
リントサーパーオブジェクト用のパスワードを消去します。新し 
いパスワードは 、 HP Jetdirect プリントサーバーが再びログイン 
するときに設定されます。 

注記：複数のファイルサーバーが設定されている場合、接続され 
ているファイルサーバーが1つもないと、設定べージにこのエ 
ラーが表示されます。 

19 NO QUEUE 
ASSIGNED 

HP Jetdirect プリントサーバーが、プリントサーバーオブジェ 
クトにキューが割り当てられていないことを検出しました。プリ 
ンタのインス!ル用ソフトウェアまたは NetWare ユーティリ 
ティを使用して、プリントサーパーオブジェクトにキューを割り 
当ててください。 

注記：複数のファイルサーバーが設定されている場合、正しく接 
続されているファイルサーバーが1つもないと、設定ページにこ 
のエラーが表示されます。 

1 A PRINTER NUMBER 

NOT DEFINED 

このプリンタの NetWare プリンタ番号が設定されていません。 
HP Jetdirect プリントサーバーに有効なプリンタ番号を割り当て 
てください。プリンタ番号の割り当ては、 （ PCONSOLE などの） 
NetWare ユーティリティや Jetdirect 内蔵 Web サーバ ー 、ある 
いは他のツールを使用して行います。 

IB PRINTER NUMBER 

IN USE 

プリンタに割り当てられている NetWare プリンタ番号は、既に他 
のプリンタが使用しています。未使用のプリンタ番号を割り当て 
てください。これは、プリンタの電源を入れ直したときにも起こ 
ることがありますが、その場合、プリントサーバーがタイムアウ 
卜になって接続の切断が検出されるとエラーは消えます。 
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表9.12エラーメッセージ (5/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

1 C PRINT SERVER 

NOT DEFINED 

ファイルサーバーに、指定された NetWare ノード名に対応する 
プリントサーバーオブジェクトがありません。プリンタのインス 

1ル用ソフトウェア、 NetWare ユーティリティ （PCONSOLE 
など）、またはその他のツールを使用して、プリントサーバーオ 
ブジェクトを作成します。 

HP Jetdirect プリントサーバーが複数のファイルサーバー用に 
設定されている場合、接続されているファイルサーバーが1つも 
ないと、設定ページにこのエラーが表示されます。 

ID UNABLE TO 
CONNECT TO SERVER 

リモートプリンタモードエラー： HP Jetdirect プリントサーバー 
が、 NetWare プリントサーパーとの SPX 接続を確立できません 
でした。 NetWare プリントサーバーが起動中で、全ケーブルと 
ルータが正常に機能しているかを確認します。 

IE FAIL RESERVING 

PRINTER NUM 

HP Jetdirect プリントサーバーがプリンタ番号を予約しようとし 
たときに、プリントサーバーへの SPX 接続が切断されました。 
ネットワークまたはプリントサーバーに問題がある可能性があり 
ます。ケーブルやルータがすべて正常に機能していることを確認 
します。プリントサーバーを再起動してみてください。 

IF ERR NEGOTIATING 
BUFFER SIZE 

ファイルサーバーから印刷データを読み込む際に、使用される 
バッファサイズの選択に失敗しました。ネットワークに問題があ 
ると思われます。 

HP Jetdirect プリントサーバーが複数のファイルサーバー用に 
設定されている場合、正しく接続されているファイルサーバーが 

1つもないときに、設定ページにこのエラーが表示されます。 

20 UNABLE TO LOGIN 

HP Jetdirect プリントサーバーが、ファイルサーバーへのログイ 
ンに失敗しました。プリントサーバーオブジェクトがファイル 
サーバー上に存在しないこと、セキュリティチェックがプリント 
サーバーのログインを禁止したことなどが原因と考えられます。 

ファイルサーバー名とプリントサーバーオブジェクト名が正し 
いことを確認します。 PCONSOLE を使って、プリントサーパー 
オブジェクト用のパスワードを消去します。新しいプリントサー 
バーオブジェクトを作成します。 

HP Jetdirect プリントサーバーが複数のファイルサーバー用に 
設定されている場合、接続されているファイルサーバーが1つも 
ないと、設定ページにこのエラーが表示されます。 

21 UNABLE TO SET 
PASSWORD 

HP Jetdirect プリントサーバーが、プリントサーバーオブジェ 
クト用のパスワードを設定できませんでした 。 （HP Jetdirect プリ 
ントサーバーが、パスワードなしでログインに成功したときには、 
パスワードが自動的に設定されます。 ） これは、ネットワークまた 
はセキュリティに問題があることを示します。新しいプリント 
サーバーオブジェクトを作成します。 

複数のファイルサーバーが設定されている場合、正しく接続され 
ているファイルサーバーが1つもないと、設定べージにこのエ 
ラーが表示されます。 
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表9.12エラーメッセージ （6/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

22 UNABLE TO 
CONNECT TO SERVER 

キューサーバー モードエラー ： HP Jetdirect プリントサーパー 
が、ファイルサーバーへの NCP 接続を確立できませんでした。正 
しいファイルサーバーが接続されているか確認します。 

複数のファイルサーバーが設定されている場合、正しく接続され 
ているファイルサーバーが 1 つもないと、設定べージにこのエ 
ラーが表示されます。 

23 UNABLE TO ATTACH 
TO QUEUE 

HP Jetdirect プリントサーバーが、プリントサーバーオブジェ 
クトに指定されたキューの 1 つに接続しようとして失敗しました。 
このキューにはどのサーバーも接続を許可されていないことが、 
原因として考えられます。また、ネットワークやセキュリティの 
問題も考えられます。 PCONSOLE を使って、サーバーがキュー 
への接続を許可されていることを確認し、 HP Jetdirect プリント 
サーバーが他のキューを処理できるようにする場合は、キュー 
サーバーのリストからプリントサーバーオブジェクトを削除する 
か、キューを削除して新しく作成します（プリントサーパーオブ 
ジェクトをキューサーバーのリストに加える必要があります）。 

HP Jetdirect プリントサーバーが複数のファイルサーバー用に 
設定されている場合、接続されているファイルサーバーが 1 つも 
ないと、設定ページにこのエラーが表示されます。 

24 PSERVER CLOSED 
CONNECTION 

NetWare プリントサーパーが、 HP Jetdirect プリントサーパー 
との接続終了を要求しました。 エラーは存在しないか、表示され 
ていません。 NetWare プリントサーバーが起動していることを確 
認し、必要に応じて再起動します。 

25 DISCONNECTING - 
SPX TIMEOUT 

プリントサーバーへの SPX 接続が確立された後で、切断されま 
した。ネットワークまたはプリントサーバーに問題がある可能性 
があります。ケーブルやルータがすべて正常に機能していること 
を確認します。プリントサーバーを再起動してみてください。 

26 UNKNOWN NCP 
RETURN CODE 

HP Jetdirect プリントサーバーがファイルサーバーへの接続に 
成功した後で、予想外の致命的なエラーに遭遇しました。ファイ 
ルサーバーのダウンや、ネットワークルータの故障など、このエ 
ラーが発生する原因はさまざまです。 

27 UNEXPECTED 
PSERVER DATA RCVD 

HP Jetdirect プリントサ _ バ _ の許可なしに、プリントサーバー 
がデータを送信しました。プリントサーバーのソフトウェアに問 
題がある可能性があります。 

28 OUT OF BUFFERS 

HP Jetdirect プリントサーバーが、内部メモリからバッファを割 
り当てることができません。ブロードキヤストのトラフィックが 
混雑していたり、大量のネットワークトラフィックがプリント 
サーバーに集中したために、全バッファが使用中であることを示 
します。 

29 UNABLE TO SENSE 

NET NUMBER 

ネットワーク上で使われている NetWare プロトコルの判定を、 
HP Jetdirect プリントサーバーが 3 分間以上試行しています。す 
ベてのファイルサーバーとルータが正しく機能していることを確 
認します。 NetWare フレームタイプとソースルーティングの設 
定が正しいことも確認します。 
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表9.12エラーメッセージ (7/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

2ANDS 

ERR:EXCEEDS MAX 
SERVERS 

HP Jetdirect プリントサーバーの処理能力を超えたキューが割り 
当てられています。キューサーバーモードで使用されるプリント 
キューをリストから適宜削除します。 

2B NDS ERR:UNABLE 
TO LOGIN 

NetWare ディレクトリツリーにログインできません。プリント 
サーバーオブジェクトが、ディレクトリ内に正しいコンテキスト 
で定義されていることを確認します。 NWADMIN または同類の 
NetWare ツールを使用して、プリントサーバーのパスワードをク 
リアします。 

2CNDS 

AUTHENTICATION 

ERROR 

NetWare ディレクトリツリーにログインできません。プリント 
サーバーオブジェクトが、ディレクトリ内に正しいコンテキスト 
で定義されていることを確認します。 

2DNDSERR:CHANGE 
PSSWRD FAILED 

プリントサーバーのパスワードを HP Jetdirect プリントサー 
バーが必要とする値に修正できません。 

2E NDS SERVER 
PUBLIC KEY ERROR 

プリントサーバーオブジェクト名が一致しません。ファイルサー 
パーの公開キーを読み取ることができません。オブジェクト名を 
確認するか、 NDS 管理者に連絡してください。 

2F NDS ERR:SRVR 
NAME UNRESOLVD 

ネットワーク上にファイルサーバーが見つかりません。現時点で 
サーバーが起動していないか、または通信障害が発生している可 
能性があります。 

30 NDS PRINT 

SERVER NAME 

ERROR 

指定されている NDS コンテキスト内に HP Jetdirect プリント 
サーバーオブジェクトが見つかりません。 

31 NDS PS PRINTER 
LIST ERROR 

プリントサーバーオブジェクトに指定されるべきプリンタオブ 
ジェクトのリストが見つかりません。 

32 NDS PRINTER OBJ 
NOTIFY ERR 

プリンタオブジェクトに指定されている通知オブジェクトのリス 
卜が見つかりません。 

33 NDS PRINT OBJ 
QUEUE LIST ERR 

プリンタオブジェクトに指定されているプリントキューのリスト 
が見つかりません。 

34 NDS 

ERR:UNRESOLVD 
PRNTR OBJ 

NDS ディレクトリ内でプリンタオブジェクトが見つかりません。 

35 NDS ERR:INVALID 
SRVR VERS 

NetWare ファイルサーバーの現在のバージョンがサポートされ 
ていません。 

36 NDS ERR:NO 
PRINTER OBJECTS 

この HP Jetdirect プリントサーバーに設定されているプリント 
サーバーオブジェクトに、プリンタオブジェクトが指定されてい 
ません。 

37 NDS ERR:MAX 

PRINT OBJECTS 

プリントサーバーオブジェクトに指定されているプリンタオブ 
ジェクトの数が多すぎます。指定するプリンタオブジェクトの数 
を、 NetWare ユーティリティ (NWADMIN など）を使って減らし 
ます。 

38 NDS ERR:NO 

QUEUE OBJECTS 

NDS ディレクトリ内にあるプリンタオブジェクトに対して、プリ 
ントキューオブジェクトが指定されていません。 
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表9.12エラーメッセージ （8/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

39 NDS ERR:MAX 
QUEUE OBJECTS 

プリンタに指定されているプリントキューオブジェクトの数が多 
すぎます。割り当てるキューの数を減らします。 

3A NDS ERR:UNABLE 
TO FIND TREE 

NDS ツリーが見つかりません。ファイルサーパーが起動していな 
いか、ネットワーク上で通信障害が発生しているために、このメッ 
セージが表示された可能性があります。 

3BNDS CONNECTION 
STATE ERROR 

HP Jetdirect プリントサーバーが NDS 接続状態を変更できませ 
ん。スプーリングサーバーのライセンスをチェックします。 

3C NDS 

ERR:UNRESOLVED 

QUEUE 

プリントキューオブジェクトが、指定の NDS コンテキスト内に 
見つかりません。 

3D NDS ERR:CANNOT 
READ Q HOST 

ネットワーク上にファイルサーバーが見つかりません。現時点で 
サーバーが起動していないか、または通信障害が発生している可 
能性があります。 

3E NDS PRNT SRVR 
PUBLIC KEY ERR 

プリントサーバーオブジェクト名が一致しません。プリントサー 
バーの公開キーを読み取ることができません。オブジェクト名を 
確認します。 HP Jetdirect プリントサーバーに割り当てられた才 
ブジェクトキーがプリントサーバーオブジェクトであり、プリン 
夕またはその他のオブジェクトではないことを確認します。 

3F UNABLE TO GET 
NDS SRVRADDR 

NDS サーバーのアドレスを見つけることも、アクセスすることも 
できません。 

40 ARP DUPLICATE IP 
ADDRESS 

ARP レイヤが、 HP Jetdirect プリントサーパーと同じ IP アドレ 
スを使っている別のノードをネットワーク上で検出しました。こ 
のメッセージの下の説明部分に他のノードのハ—ドウェアアドレ 
スが表示されます。 

41 NOVRAM ERROR 

HP Jetdirect プリントサーバーが NOVRAM の内容を読み込むこ 
とができません。 

42 INVALID IP 

ADDRESS 

(BOOTP を使って） HP Jetdirect プリントサーバー用に指定し 
た IP アドレスが、単ーノードを指定するための IP アドレスとし 
ては無効であることを示します。 Bootptab ファイルで適切なエン 
トリを確認します。 

43 INVALID SUBNET 
MASK 

(BOOTP を使って） HP Jetdirect プリントサーバー用に指定し 
た IP サブネットマスクが、サブネットマスクとしては無効であ 
ることを示します。 Bootptab ファイルで適切なエントリを確認し 
ます。 

44 INVALID GATEWAY 
ADDRESS 

(BOOTP を使って） HP Jetdirect プリントサーバー用に指定し 
たデフオルトのゲートウェイ IP アドレスが、単ーノードを指定す 
るための IP アドレスとしては無効であることを示します。 
Bootptab ファイルで適切なエントリを確認します。 

45 INVALID SYSLOG 
ADDRESS 

(BOOTP を使って） HP Jetdirect プリントサーパー用に指定し 
た syslog サーバー IP アドレスが、単ーノードを指定するための 
IP アドレスとしては無効であることを示します。 Bootptab ファ 
イルで適切なエントリを確認します。 
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表9.12エラーメッセージ （9/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

46 INVALID SERVER 
ADDRESS 

( BOOTP を使って ） HP Jetdirect プリントサーバー用に指定し 
た TFTP サーバ ー IP アドレスが、単ーノードを指定するための 
IP アドレスとしては無効であることを示します。 Bootptab ファ 
イルで適切なエントリを確認します。 

47 INVALID TRAP DEST 
ADDRESS 

( TFTP を使って ） HP Jetdirect プリントサーバー用に指定した 
SNMP トラップ （Trap PDU ) の送り先 IP アドレスの1つが、単 
ーノードを指定するための IP アドレスとしては無効であることを 
示します。 TFTP 設定ファイルを確認します。 

48 CF ERR-FILE 
INCOMPLETE 

TFTP 設定ファイルの最終行が未完であり、改行文字で終わって 
いないことを示します。 

49 CF ERR-LINE TOO 
LONG 

TFTP 設定ファイル内の処理中の行が長すぎて 、 HP Jetdirect プ 
リントサーバーが受け入れられないことを示します。 

4 ACF ERR - 
UNKNOWN KEYWORD 

TFTP 設定ファイル行に不明のキーワードが含まれていることを 
不し盂す。 

4 B CF ERR-MISSING 

PARAMETER 

TFTP 設定ファイル内の行で、必要なパラメータが見つからない 
ことを示します。 

4 C CF ERR - INVALID 

PARAMETER 

TFTP 設定ファイル内の行のパラメータの1つに無効な値が含ま 
れていることを示します。 

4 D CF ERR - ACCESS 
LIST EXCEEDED 

TFTP 設定ファイルでキーワード 「 allow :」 を使って指定されてい 
るアクセスリストエントリが keyword . 

4 ECF ERR-TRAP LIST 
EXCEEDED 

TFTP 設定ファイルでキーワード 「 trap - destination :」 を使って指 
定されているトラップ宛先リストエントリが keyword . 

4 F TFTP REMOTE 
ERROR 

ホストから HP Jetdirect プリントサーバーへの設定ファイルの 
TFTP 転送に失貝女し、リモートホストが ' TFTP ERROR / t ケット 
をプリントサーバーに送りました。 

50 TFTP LOCAL 

ERROR 

口ーカルプリントサーバーが、非アクティブ期間のタイムアウト 
に遭遇したか、再転送の回数が多すぎたため、ホストから 
HP Jetdirect プリントサーバーへの設定ファイルの TFTP 転送に 
失敗しました。 

51 TFTP RETRIES 
EXCEEDED 

ホストから HP Jetdirect プリントサーバーへの設定ファイルの 
TFTP 転送の再試行の総数が、再試行制限回数を超えました。 

52 BAD BOOTP/DHCP 

REPLY 

HP Jetdirect プリントサーバーが受信した BOOTP または 
DHCP 応答内でエラーが検出されました。その原因としては、 
BOOTP / DHCP ヘッダ ー( 最小236バイト）を含めるのに充分な 
データが BOOTP / DHCP 応答の UDP データグラムになかった、 
BOOTPREPLY ( OX 02) ではないオペレーシヨンフィールドが 
あった、プリントサーバーのハードウエアアドレスと一致しない 
ヘッダーフィールドがあった、 BOOTP / DHCP サーパーポート 
(67/ udp ) ではない UDP ソースポートが存在したなどが考えられ 
ます。 


JAWW 


HP Jetdirect 構成ページ 235 




















表9.12エラーメッセージ （10/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

53 BAD BOOTP 

TAG SIZE 

BOOTP 応答内のベンダ特定フイールドのタグサイズが 0 である 
か、そのサイズがベンダ特定エリア内の未処理バイトの残余数よ 
リ多いことを示します。 

54 BOOTP/RARP 

IN PROGRESS 

HP Jetdirect プリントサーバーが、現在 BOOTP/RARP を通じ 
て基本的な IP 設定情報を取得中です。 

55 BOOTP/DHCP 

IN PROGRESS 

HP Jetdirect プリントサーバーが、現在 BOOTP/DHCP を通じ 
て基本的な IP 設定情報を取得中であり、これまでエラーが検出さ 
れていないことを示します。 

56 DHCP NAK 

HP Jetdirect プリントサーバーが、設定要求に対する応答として、 
否定的な確認メッセージを DHCP サーバーから受信しました。 

57 UNABLE TO 
CONNECT DHCP SVR 

HP Jetdirect プリントサーバーは DHCP サーバーから IP パラ 
メータを受信しましたが、 DHCP サーバーとの通信が切断されま 
した。 DHCP サーパーのステータスを確認してください。 

無期限リースが指定された場合、プリントサーバーは DHCP サー 
バーが最後に使用した IP アドレスを使用しますが、 DHCP サー 
バーが応答するまで操作性が低下する可能性があります。 

58 POSTSCRIPT 

MODE NOT SELECTED 

プリンタが AppleTalk または AppleTalk 拡張をサポートしていま 
せん。 

59 INCOMPLETE F/W- 
MUST DOWNLOAD 

ファームウエアダウンロードメッセージ。ファームウエアを 
HP Jetdirect プリントサーバーにダウンロード中であるか、ダウ 
ンロードが正常に完了しませんでした。 

5A TURN PRINTER 

OFF/ON 

ファームウエアダウンロードメッセージ。ファームウエアのダウ 
ンロードが完了しました。 HP Jetdirect プリントサーバーの電源 
を入れ直してください。 

5C DHCP BAD REPLY 

不適切な応答を DHCP サーバーから受信しました。このプリンタ 
についての DHCP サーバーの設定を確認してください。 

5D DHCP LEASE 
DURATION TOO 

SHORT 

このプリントサーパーの TCP/IP 設定の DHCP リース時間が短 
すぎます。 DHCP サーバーで DHCP リース時間を設定し直して 
ください。 

5E DHCP LEASE 
RELEASED 

IP アドレスなど、 DHCP 設定パラメータのリースが、プリンタの 
コントロールパネルなどを使って手動で解放されました。 

5F WINS 

REGISTRATION 

FAILED 

WINS サーバーでのプリントサーバー名の登録に失敗しました。 
名前が重複していないか、 WINS サーバーの設定が適切かを確認 
してください。 

61 AUTO IP 
CONFIGURED 

IP アドレスをネットワークから取得できませんでした。プリント 
サーパーには、リンクローカルアドレッシングを使用して 169. 
254.X.X の形式の IP アドレスがデフオルトとして設定されます。 

62 DEFAULT IP 

CONFIGURED 

IP アドレスをネットワークから取得できませんでした。プリン 
トサーバーには、一般的なデフオルト IP アドレス 192.0.0.192 
がデフオルトとして設定されます。 
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表9.12エラーメッセージ （11/11) 


エラーコードと 
メッセージ 

説明 

63 AUTO IP IN 
PROGRESS 

プリントサーバーではリンクローカルアドレッシングを使用し 
て、169.254 . x . x の形式の IP アドレスの割り当てが自動的に行わ 
れています。 

64 INVALID 

PASSWORD 

TFTP で不正なパスワードが指定されました。パスワードが、最 
大で16文字の印字可能な文字で構成されているかどうか確認し 
てください。 

83 DISCONNECTING 
FROM SERVER 

サーバーが設定の変更またはリセット要求のためにシャットダウ 
ンされています。プリンタがオフライン、エラー状態、または別 
の I / O ポートや別のネットワークプロトコルに対応中でない限 
り、このメッセージは2、3秒後に自動的にクリアされます。 

84 DHCP LEASE 
TIMERS ADJUSTED 

次のいずれかが原因で、プリントサーバーで DHCP リースエラー 
が検出されました。 

• 延長時間が30秒未満である。 

• 再バインド時間が52秒未満である。 

• 再バインド時間が延長時間と同じか、あるいはそれより短い。 

• リース期間が再バインド時間と同じか、あるいはそれより 
短い 。 

86 FOR 

MULTILANGUAGES 
UPGRADE AGAIN 

ファームウエアが X .24.00 より前のバージョンの、サボート対象 
のプリントサーバーをアップグレードする場合、プリントサー 
バーが英語以外の言語の管理ツール（たとえば、内蔵 Web サー 
パー）をサボートするように設定するのであれば、アップグレード 
をもう1度実行する必要があります。 

FI TRYING TO 
CONNECT TO SERVER 

HP Jetdirect プリントサーバーが NetWare サーバーに接続しよ 
うとしています。これは正常なメッセージです。接続が確立され 
るか、または別のステータスメッセージが表示されるまで待機し 
ます。 

F 2 TFTP IN 

PROGRESS 

プリントサーバーが TFTP を使用してネットワークから TCP/IP 
設定を取得しようとしています。 

F 3 BOOTP/RARP IN 

PROGRESS 

プリントサーバーが BootP または RARP を使用してネットワー 
クから TCP / IP 設定を取得しようとしています。 

F 4 BOOTP/DHCP IN 

PROGRESS 

プリントサーバーが BootP または DHCP を使用してネットワー 
クから TCP / IP 設定を取得しようとしています。 
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TCP/IP の概要 


はじめに 

この付録は、 TCP/IP に関する基本的な知識を得ることを目的として用意さ 
れています。 

人が互いにコミュニケーションをとるのに使用する一般的な言語と同じよう 

に、 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol ) は、コン 

ピュータと他の機器とがネットワークを介して互いに情報をやりとりする方 
法を定義することを目的としたプロトコル群です。 

TCP/IP は最も幅広く使用されているプロトコルセットへと急速に成長を遂 
げてきました。その主要な理由は、インターネットが TCP/IP をベースにし 
ていることにあります。それでネットワークをインターネットに接続しよう 
とする場合、通信を行うのに TCP/IP を使用する必要があります。 


インターネットプロトコル ( IP ) 

情報をネットワークを介して送信する際、データは小さなバケットに分割さ 
れます。そして各パケットは互いに独立したものとして送信されます。各パ 
ケットは、送信側および受信側の IP アドレスといった IP 情報と共に符号化 
されます。 IP パケットは、ルータやゲートウェイなど、ネットワークを他の 
ネットワークへと接続する機器を介してルーティングすることができます。 

IP 通信はコネクションレスです。それで、 IP パケットが送信されてもその 
バケットが宛先に正しい順番で到達するかどうかについては保証されませ 
ん。このタスクについてはもつと上位のレベルのプロトコルおよびアプリ 
ケーションで実行されるため、 IP 通信は非常に効率的であるといえます。 

HP Jetdirect に接続されているデバイスを含め、ネットワークと直接通信を 
行うノードやデバイスには IP アドレスが必要となります。 
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トランスミッションコントロールプロトコル （ TCP ) 

TCP では、コネクション指向で信頼性があり、かつネットワーク上の他の 
ノードへのデータの到着が保証されるサービスを提供しています。そしてこ 
れにより、データをパケットへと分割し、そして受信側でパケットを結合す 
る処理を行います。データバケットが送信先で受信されると、データが破損 
していないかどうか、 TCP は各バケットのチェックサムを計算して確認しま 
す。バケット内のデータが転送中に破損した場合、 TCP ではそのパケットを 
破棄し、そのパケットの再送信を要求します。 


ユーザー データグラムプロトコル ( UDP ) 

UDP は TCP と同様のサービスを提供します。ただし、 UDP ではデータ受 
信の確認は行われません。要求/応答によるデータ転送がサボートされてい 
ますが信頼性は追加されておらず、確実に届くという保証もありません。 
UDP は、「デイスカバリブロードキャスト」など、確認や信頼性が必要ない 
場合に使用されます。 


IP アドレス 

IP ネットワーク上の各ホスト （ ワークステーションやノード）では、各ネッ 
トワークインタフェースに対して一意の IP アドレスが必要となります。こ 
のアドレスは、ネットワークおよびそのネットワーク上の特定のホストの両 
方を識別するのに使用されるソフトウェアアドレスです。各 IP アドレスは 
ネットワーク部とホスト部の2つに分けることができます。デバイスが起動 
するたびに ODHCP や BootP を使用して）ホストがサーバーに対して動的 
IP アドレスを問い合わせるようにすることも可能です。 


注記 IP アドレスを割り当てるときには必ず IP アドレス管理者 

に相談するようにしてください。間違つたアドレスを設定 
してしまうと、ネットワーク上の他の機器が動作しなく 
なったり、通信に干渉したりする場合があります。 
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IP アドレス“ネットワーク部） 

ネットワークアドレスはバージニア州ノーフォークにある団体 、 InterNIC 
によって管理されています。 InterNIC は米国立科学財団から、インターネッ 
トアドレスおよびドメインを管理するよう委託を受けています。ネットワー 
クアドレスは各企業/団体に対して発行され、そしてその各企業/団体はネッ 
トワーク上に接続されているデバイスやホストに正しく番号を付ける必要が 
あります。 IP アドレスのネットワーク部の詳細については、この付録の後の 
部分に出てくる 「 IP アドレスの構造とクラス I および 「 サブネット I を参照 
してください。 


IP アドレス“ホスト部） 

ホストアドレスは、 IP ネットワーク上の特定のネットワークインタフェー 
スを数字で識別するのに使用します。通常、1つのホストのネットワークイ 
ンタフェースは1つなので、 IP アドレスも1つということになります。同 
時に複数のデバイスで同じ番号を共有することはできないため、管理者は通 
常、ホストネットワーク内でアドレスが正しく割り当てられるようアドレス 
テーブルによる管理を行います。 
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IP アドレスの構造とクラス 


IP アドレスは32ビットの情報で構成され、次のように各セクションが1バ 
イトでなる4つのセクションに分割され、合計で4バイトとなります。 

XXX. XXX . XXX . XXX 

ルーティングの効率を考えてネットワークは3つのクラスに分けられている 
ため、 IP アドレス内の情報の先頭のバイトを確認するだけでルーティングを 
開始することができます。 InterNIC によって割り当てられる IP アドレスに 
はクラス A 、 B 、 C の3種類があります。このネットワーククラスにより、 
IP アドレスの4つの各セクションが何を意味するかを 表 A .1 に示されてい 
るように識別することができます。 

表 A .1 P アドレスクラスのフォーマット 


クラス 

最初のアドレス 

2 番目のアドレス 

3 番目のアドレス 

4 番目のアドレス 


バイト XXX . 

バイト XXX . 

バイト XXX . 

バイト XXX 

A 

ネットワーク 

ホスト 

ホスト 

ホスト 

B 

ネットワーク 

ネットワーク 

ホスト 

ホスト 

C 

ネットワーク 

ネットワーク 

ネットワーク 

ホスト 


各ネットワーククラスには、最上位ビット識別子やアドレスの範囲、利用可 
能なネットワーク数、各クラス内のネットワークで設定可能な最大ホスト数 
に、 表 A .2 に示されているような違いがあります。 

表 A .2 ネットワーククラスの特徴 


クラス 

最上位ビット 
識別子 

アドレスの範囲 

クラス内の 
最大ネットワーク数 

ネットワ _ ク内の 
最大ホスト数 

A 

0 

0.0 .0.0 〜 

127.255 .255.255 

126 

1600万以上 

B 

10 

128.0.0 ■〇〜 

191.255 .255.255 

16,382 

65,534 

C 

110 

192.0.0 ■〇〜 

223.255 .255.255 

200万以上 

254 
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IP パラメータの設定 


HP Jetdirect プリントサーバーでは、 （ IP アドレスやサブネットマスク、 
デフォルトゲートウェイなどの） TCP / IP 設定パラメータをさまざまな方法 
で設定することができます。これらの値は（たとえば Telnet や内蔵 Web 
サーバー、 arp や ping コマンド、 HP 管理ソフトウェアなどを使って）手動 
で設定することもできますし、プリントサーバーの電源がオンになるたびに 
DHCP や BOOTP を使って毎回自動的にダウンロードすることもできます。 
このような設定方法については、 第3 章 を 参照してください。 

電源がオンになると、ネットワークから有効な IP アドレスを取得できない 
新しい HP Jetdirect プリントサーバーでは、自分自身に対してデフォルト 
の IP アドレスを自動的に割り当てます。このデフォルト IP アドレスは、プ 
リントサーバーが接続されているネットワークの種類によって決まります。 
小さな非公開ネットワークでは、リンクローカルアドレッシングと呼ばれる 
方法で169.254 .1.0 から169.254 .254.255 までの範囲の中から一意の IP ア 
ドレスが割り当てられます。この IP アドレスは有効となっているはずです。 
大規模なエンタープライズネットワークでは、ネットワークが正しく設定さ 
れるまで一時的なアドレス192.0 .0.192 が割り当てられます。プリントサー 
バーに対して設定されている IP アドレスは、プリントサーバーの Jetdirect 
構成ページで確認することができます。 


Dynamic Host Configuration Protocol ( DHCP ) 

DHCP を使用すると、 DHCP サーバーが管理する IP アドレスのセツトを 
一群のデバイスで使用することができます。デバイスやホストがサーバーに 
対してリクエストを送信すると、使用可能な IP アドレスがあれば、サーバー 
はリクエストを送信したデバイスに対してそのアドレスを割り当てます。 


BOOTP 

BOOTP はネットワークサーバーから設定パラメータとホスト情報をダウ 
ンロードするのに使用されるブートストラッププロトコルです。 BOOTP は 
データ転送に UDP を使用します。デバイスを起動して設定情報を RAM に 
ロードするには、ブートストラッププロトコルである BOOTP を使用して、 
クライアントとしてサーバーと通信を行う必要があります。 

デバイスの設定を行う際、クライアントは少なくともデバイスのハードウエ 
アアドレス (HP Jetdirect プリントサーバーのハードウエアアドレス）が 
含まれたブートリクエストパケットをブロードキャストします。それに対 
してサーバーは、デバイスの設定に必要な情報が格納されたブート応答パ 
ケットを返します。 
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サブネット 


ある団体に特定のネットワーククラスの IP ネットワークアドレスが割り当 
てられたとしても、それだけでその団体内にある複数のネットワークに対応 
できるわけではありません。それで、ローカルネットワーク管理者はサブ 
ネットを使ってネットワークを複数のサブネットワークに分割する必要があ 
ります。ネットワークをサブネットに分けるとパフォーマンスが向上し、限 
られたネットワークアドレス空間を有効に活用することができます。 


サブネットマスク 

サブネットマスクは、1つの IP ネットワークを複数のサブネットワークに 
分割するのに使用するメカニズムです。このメカニズムは、特定のネットワー 
ククラスについて、通常はノードが使用されていることを示すのに使用され 
ている IP アドレスの一部が、代わりにサブネットワークを識別するのに使 
用されます。サブネットマスクは各 IP アドレスに対して適用され、サブ 
ネットワークとして使用する部分とノードを識別するのに使用する部分とを 
指定します。例として、 表 A .3 をご覧ください。 


表 A .3 例：クラス A ネットワークにサブネットマスク 255.255.0.0 を適用した例 


クラス A ネットワークのアドレス 

15 

XXX 

XXX 

XXX 

サブネットマスク 

255 

255 

0 

0 

サブネットマスクが適用された 

IP アドレスのフイールド 

ネットワーク 

サブネット 

ホスト 

ホスト 

サブネットが 1 のときのノードの 
■P アドレスの例 

15 

1 

25 

7 

サブネットが 254 のときのノードの 
IP アドレスの例 

15 

254 

64 

2 


表 A .3 に示されている例では、クラス A の IP ネットワークアドレス「15」 
が ABC 社に割り当てられています。そして ABC 社のサイトにネットワー 
クを追加できるよう、サブネットマスク255.255 .0.0 が使用されています。 
このサブネットマスクにより、 IP アドレスの2番目のバイトを最大254ま 
でのサブネットを識別するのに使用するよう指定されています。この指定に 
よって各デバイスはサブネット上の唯一の存在として識別されますが 、 ABC 
社では最大254までのサブネットワークを、割り当てられたアドレス空間を 
侵害することなく結合することが可能となります。 
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ゲートウェイ 


ゲートウェイ（ルータ）はネットワーク同士を接続するのに使用されます。 
ゲートウェイは、同一の通信プロトコルやデータフォーマット、構造、言 
語、アーキテクチャを使用していないシステム間の変換器として動作します。 
ゲートウェイではデータバケットをパッケージし直し、データの送信先のシ 
ステムに合うように構文を変更します。ネットワークが複数のサブネットに 
分割されている場合、サブネット同士を接続するのにもゲートウヱイが必要 
となります。 


デフォルトゲートウェイ 

デフォルトゲートウェイとは、指定がなかった場合に、ネットワーク間でパ 
ケットをやりとりするのに使用されるゲートウェイまたはルータのことで 
す。この指定は IP アドレスで行います。 

複数のゲートウェイやルータがある場合、一般的には一番最初の、つまり 
一番近くのゲートウェイやルータのアドレスがデフオルトゲートウェイと 
なります。ゲートウヱイやルータがない場合、通常はネットワークノード 
(ワークステーションや HPJetdirect など）の IP アドレスがデフオルト 
ゲートウェイとみなされます。 


syslog サーバー 

syslog サーバーとは、ネットワーク上の他のデバイスから syslog メッセー 
ジを受信してログすることができる、ネットワーク上のシステム（通常は 
UNIX システム）のことです。 syslog メッセージにより、管理者はネット 
ワークデバイスのステータスを監視したりトラブルシューティングを行つ 
たりすることができます。 

syslog サーバーでは、サーバー上で動作する、 syslog 機能を実現するソフト 
ウェアが必要となります。 UNIX システムには、送信されてくるメッセージ 
について UDP (ユーザー データグラムプロトコル）ポート 514 を監視する 
デーモン syslogd が用意されています。送られてきたメッセージは、その優 
先順位および syslogd の動作設定に基づいて処理されます。 

HP Jetdirect プリントサーバーにおいて syslog サーバーの IP アドレスを 
設定することもできます。このように syslog サーバーを設定すると、 
HP Jetdirect プリントサーバーおよびプリントサーバーが取り付けられて 
いるデバイスのどちらも、 UDP を使用して syslog メッセージを送信するこ 
とができます。 
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syslog サーバーでは次のような理由から 、 HP Jetdirect プリントサーバー 
で発生した syslog イベントの一部が受信されない場合もあります。 

• UDP においてはメッセージが確実に届くという保証はない。 

• HP Jetdirect プリントサーバー側で重複したメッセージの除去が試みら 
れる（不必要なネットワークトラフィックが発生するのを最小限にとど 
めるため）。 

• HP Jetdirect プリントサーバーによって送信されるメッセージの量は変 
更可能である。 

HP Jetdirect の syslog パラメータは 、 BOOTP や DHCP 、 Telnet 、 内蔵 

Web サーバー、管理ソフトウェアなどを使って設定することができます。プ 
リンタによっては、プリンタのコントロールパネルから EIO メニューを 
使って一部の syslog 設定を行うことができるものもあります。 syslog の設 
定コマンドおよびパラメータのエントリは、設定方法によって違ってくる場 
合があります。詳細については、このマニュアルの該当する項を参照してく 
ださい。 


HP Jetdirect プリント サーバーの syslog パラメータの主な ものを 表 A .4 に 
7 K しま3。 

表 A.4 HP Jetdirect の syslog パラメータ 


項目 

説明 

syslog サーバーの 

IP アドレス 

syslog メッセージの送信先となる、 syslog サーバーの IP アドレスで 
す。ゼロ（0.0.0.0)が指定された場合、あるいは指定されていない場合 
は 、 syslog メッセージは無効になります。 

syslog 

最大メッセージ数 

HP Jetdirect プリントサーバーで1分あたりに送信できる syslog 
メッセージ数で、範囲は〇〜1000です。このパラメータは syslog 
ファイルのサイズを制御するのに役立ちます。デフォルトは1分あた 
り 10 メッセージとなっています。ゼロに設定すると 、 syslog メッセー 
ジの数は無制限となります。 

syslog 優先順位 

syslog サーバーに送信される syslog メッセージをフィルタリングす 
るための方法です。範囲は0から8までで、0が最も厳しく、8が最 
も一般的になります。指定されたフィルタレベルより低い（つまり優 
先順位が高い）メッセージだけが報告されます。デフォルトは8で、あ 
らゆる優先順位のメッセージが送信されます。0を指定した場合、すべ 
ての syslog メッセージが無効になります。 

syslog ファシリテイ 

メッセージのソースファシリティを特定するために使用するコード（卜 
ラブルシューティング時に選択されたメッセージのソースを特定する 
場合など）。デフオルトで HP Jetdirect プリントサーバーはソース 
ファシリティコードとして LPR を使用しますが、口ーカルユーザー 
の値 localO 〜 local 7 を使って個々のプリントサーバーまたはプリン 
トサーバーのグループを特定することもできます。 
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syslog メッセージのログフアイルエントリの一般的な例を次に示します。 


Oct 22 08:10:33 jd 08 
Oct 2215:06:07 jd 04 
Oct 2215:07:56 jd 04 
Oct 2215:08:58 jd 04 
Oct 2417:52:27 jd 37 
Oct 2418:28:13 jd 37 
Oct 2418:37:46 jd 07 
Oct 2418:38:42 jd 37 
Oct 25 07:50:16 jd 04 


printer:error cleared 
printer:powered up 
printer:offline or intervention needed 
printer:error cleared 
printer:powered up 
printer:printer is disconnected 
printer:error cleared 
printer:powered up 
printer : toner/ink low 
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B 


HP Jetdirect 802.1 lb 
ワイヤレスプリント サーバー 


はじめに 


HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーは、ワイヤレス Ethernet ロー 
カルエリアネットワーク ( WLAN ) の標準規格である IEEE 802.1 lb をサ 
ポートするプリンタアクセサリです 。 HP Jetdirect ワイヤレスプリント 
サーバーでは、無線信号を使って他の WLAN デバイスやコンピュータとの 
通信を行います 。 IEEE 802.1 lb 標準規格では、デバイスが通信を行うのに 
必要な無線周波数や通信プロトコル、データフォーマットが定義されていま 
す 。 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーを使用してプリンタをネッ 
トワークに接続することで、 （ 有線のネットワーク接続に比べて）プリンタの 
配置をより柔軟に行うことができ、さらにネットワーク配線にかかるコスト 
を削減することもできます。 

HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーは通常、障害物や干渉がなけれ 
ば最大で100 メートルかそれ以上の距離があっても通信を行うことができ 
ます。 WLAN 無線信号はほとんどの屋内にある建造物を貫通できますが、障 
害物によってはその周りで反響する場合があります。ワイヤレス通信のパ 
フォーマンスは、ユーザー数やワイヤレスハードウヱアの質や物理的な設置 
場所、無線信号発生源による干渉（たとえば電子レンジやコードレス電話は 
同じ帯域の周波数を使用します）など、さまざまな要素に左右されます。一 
般的に、距離や障害物、干渉が増えるにしたがってワイヤレスデータ転送 
レートは低下します。ほとんどの場合、アンテナを使用することでワイヤレ 
ス通信の質およびパフォーマンスを改善することができます。 


注記 HP Jetdirect 380 X ワイヤレスプリントサーバーは自由 

な配置が可能であり、かつ内蔵アンテナが組み込まれてい 
るので、外部アンテナの接続はサポートされていません。 
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HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバー 
のコンセプト 


IEEE 802.1 lb ワイヤレス LAN に HP Jetdirect ワイヤレスプリントサー 
バーをインストールする際に役立つよう、この項では HP Jetdirect ワイヤ 
レスプリントサーバーについて、参考となるいくつかの基本的なコンセプ 
卜の概要を示します。詳細については、コンピュータのネットワークインタ 
フェースカードやアクセスポイントに付属しているマニュアル、 IEEE 
802.1 lb 規格およびその関連資料を参照してください。 


WLAN の通信モードトポロジ 


ワイヤレスネットワークトポロジには、大きく分けて Infrastructure モー 
上 と Ad Hoc (ピアツーピア） モード の 2つがあります。 


Inrrastructure ir ート 


Infrastructure モードでは、ネットワークデバイスからのワイヤレス通信 
はすべてアクセスポイントを経由します。 図 B .1 を参照してください。 
Infrastructure モードは Basic Service Set ( BSS ) と呼ばれます。また、「ス 
タートポロジ」と呼ばれたり、あるいは大規模ネットワーク向きのトポロジ 
なので「エンタープライズモード」と呼ばれることもあります。 

アクセスポイントはネットワークハブやブリッジ、ゲートウェイのような 
動作をするネットワークコンポーネントで、ワイヤレスデバイスを有線ネッ 
トワークに接続する役割を果たします。場合によっては、アクセスポイント 
が単なる中継器として、ワイヤレスネットワークデバイス間の距離を広げ 
るのに使われることもあります。 Infrastructure モードのワイヤレストラ 
フィックはすべてアクセスポイントを経由することから、アクセスポイン 
卜の主要な機能は、ネットワーク上のすべてのデバイスに対してトラフィッ 
クをルーティングすることにあるといえます。 
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図 B.1 Infrastructure モードの例 



エンタープライズネットワークでの 
アクセスポイント 



アクセスポイントとして動作する 
レジデンシャルゲートウェイ 



ワイヤレス中継器としての 
アクセスポイント 


デバイスによっては、基本的な機能に基づいた名前で呼ばれていても、アク 
セスポイントサービスを提供しているものがあります。たとえば、レジデ 
ンシャルゲートウヱイには、電話回線やブロー ドバンド接続でデバイスをエ 
ンターブライズイントラネットやインターネットに接続するという機能が 
ありますが、アクセスポイントとしてのワイヤレス機能も備えている場合が 
あります。ただし、デバイスを Infrastructure モードネットワークでアク 
セスポイントとして使用する場合、そのデバイスはネットワークトラ 
フィックを受信してネットワーク上にある他のすべてのワイヤレスデバイ 
スに転送できなければなりません。アクセスポイント機能については、お使 
いのベンダのマニュアルを参照してください。 


アクセスポイントのスループットキャパシティは決まっているため、ワイ 
ヤレスネットワークのパフォーマンスは接続されているワイヤレスデバイ 
スの数とデータ転送の種類によって決まります。たとえば、大量のデータ 
ファイルの転送を行うパワーユーザーを10人あるいは20人だけ接続する 
こともできれば、時折ネットワーク通信を行うだけでよいユーザーを50人 
まで接続することもできます。また、ワイヤレスデバイスとアクセスポイ 
ントの距離もパフォーマンスに影響を及ぼします。距離が長くなればデータ 
転送レートは低下します。 
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ネットワークでは複数のアクセスポイントを使用できます。アクセスボイ 
ントをよく考えて配置および設定することで、ワイヤレスユーザーおよびデ 
バイスのサブグループを作成し、モバイルユーザー （ およびデバイス）が他 
のアクセスポイントにローミングして接続することが可能となります。ネッ 
トワークへの接続が切れてしまうことはありません。 


Ad Hoc ( ピアツーピア）モード 

Ad Hoc (ピアツーピア）モードでは、ネットワーク上のワイヤレスデバイ 
スは直接互いに通信を行います。アクセスポイントは使用されません 。 Ad 
Hoc モードは Independent Basic Service Set ( IBSS ) と呼ばれます。また、 
「コンピュータツーコンピュータ」モードとも呼ばれることもあります。 厘 
を参照してください。 

図 B _2 Ad Hoc モードの例 


ふし 


Ad Hoc モードではアクセスポイントは使用さ 
れません。すべてのワイヤレスデバイスは直接 

f fr 

(((.匕 

互いに通信を行います。 

篆”） 



注記 似たような言葉ですが、ワイヤレス「ピアツーピアモー 

ド」と HP Jetdirect 「ピアツーピア印刷」をはっきり区 
別するようにしてください。ワイヤレスピアツーピア 
モードは、ワイヤレスデバイスがアクセスポイントを経 
由することなく直接通信を行うトポロジのことです。一方 
HP Jetdirect ピアツーピア印刷とは、ネットワークサー 
バーを経由して共有プリンタに出力するのではなく、クライ 
アントから直接プリンタに出力する印刷経路のことです。 

HP Jetdirect ピアツーピア印刷は、 Infrastructure モー 
ドと Ad Hoc (ピアツーピア）モードのどちらのワイヤレ 
ストポロジにおいても使用できます。 


ネットワークのパフォーマンスはユーザーやデバイスの種類によつて決まり 
ますが、 Ad Hoc モードは一般的に、（たとえばワイヤレスユーザーおよび 
デバイス数が最大で6台までというような）非常に小規模なネットワークに 
おいて使用されます。 
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チヤンネル 


IEEE 802.1 lb ワイヤレスネットワークで使用される無線信号の帯域は特 
定の周波数つまり「チャンネル」に分けられています。 

IEEE 802.1 lb ワイヤレスネットワークでは、14のチャンネルが利用でき 
ます。ただし、実際に使用が認められているチャンネルは国/地域ごとに異 
なります。たとえば、北米ではチャンネル1から11までしか使用できませ 
ん。日本ではチャンネル1から14までが使用可能です。ヨーロッパでは、 
フランスを除き、チャンネル1から13までが使用可能です。設けられてい 
るこのような基準にはよく変更が加えられるため、実際に使用が許可されて 
いるチャンネルについてはお使いの国/地域の管理機関にお問い合わせくだ 
さい。ほとんどの国/地域で、チャンネル10と11は制限なく使用できると 
いう点を覚えておくとよいでしよう。 


HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーで使用するチャンネルの選択方 
法は、ネットワークの通信モード（つまりトポロジ）によって決まります。 

• Ad Hoc ( ピアツーピア）モードでは、 HP Jetdirect ワイヤレスプリン 

トサーバーは最初に、（たとえば hpsetup のような）ネットワーク名 
(SSID) で指定されたネットワークを検出するためにチャンネルをスキヤ 
ンします。 


指定された Ad Hoc ネットワークが検出されたら、プリントサーバーは 
そのネットワークが使用しているチャンネルを設定して使用します。 

指定された Ad Hoc ネットワークが検出されなかった場合、プリント 
サーバーの側から発信を行い、特定のチャンネルを使用することを自分 
自身に対して通知します。工場出荷時のデフォルトでは、チャンネル10 
(2457 MHz) が使用されます。また、チャンネル11 (2462 MHz) も使 
用可能です。 

プリントサーバーにおいてネットワークとの関連付けに失敗したら、プ 
リントサーバーは、指定されたネットワークに関連付けられるまで、す 
ベてのチャンネルをスキャンしてそれから特定のチャンネル（チャンネ 
ル10または 11) で発信するという動作を繰り返し行います。 

• Infrastructure モードでは、チャンネルはプリントサーバーが接続 
するアクセスポイントによって決まります。他のクライアントと同様、 
HP Jetdirect プリントサーバーは指定されたチャンネルに自分自身の 
チヤンネルを合わせます。 


HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーで使用可能なチャンネルはプリ 
ントサーバーのモデルによって異なります。サボートされているチャンネル 
については、 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーに付属の マニ ユア 
ルを参照してください。 
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ネットワークアクセスとデータのセキュリティ 


物理接続が必要な有線ネットワークと異なり、ワイヤレスネットワークには 
そのネットワークの無線信号が届く範囲にあるデバイスやコンピュータから 
アクセスできます。侵入者にとって、ワイヤレスネットワークトラフイッ 
クを盗聴してネットワークにアクセスし、ネットワークデータをのぞき見る 
のは難しいことではありません。 

このような権限のないアクセスを防止するために、ワイヤレスネットワーク 
では認証とデータ暗号化オプションが用意されています。 

• 認証とは、ネットワークへのアクセスや通信を行う前にデバイスの身元を 
検証するプロセスのことです。 

• 暗号化とは、データを送信する前にデータフレームビットを改変し、受 
信時にそのデータフレームビットを復元することによりデータのプライ 
バシを確保する技術のことです。 HP Jetdirect ワイヤレスプリントサー 
バーでは、複数の認証オプション、および暗号化をサポートしています。 


ネットワーク名 ( SSID ) 

ワイヤレスデバイスには、そのデバイスが接続されるネットワークの名前が 
設定されています。このネットワーク名は SSID (Service Set Identifier) と 
も呼ばれ、大規模インフラストラクチャモードネットワークに通常関連付 
けられている ESS (Extended Service Set) を識別するのに使用されます。 

ネットワーク名/ SSID はたいてい簡単に識別できるため、これをセキュリ 
ティ機能と見なすべきではありません。しかしネットワーク管理および運用機 
能としては、ネットワークへの基本的なアクセスコントロールを実現します。 


HP Jetdirect プリントサーバーでは ブロー ドキャスト SSID がサポートさ 
れています。これはゼロ長 SSID あるいは「空白」 SSID とも呼ばれます。 
Infrastructure モードで空白 SSID が設定されている場合、プリントサー 
バーでは最も強い信号を発信し、検出されたネットワーク SSID への関連付 
けを試みます。関連付けに成功するかどうかは暗号化および認証の設定によ 
ります。 
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認証 


認証は、通信を行おうとする各デバイスやコンピュータの身元を検証するの 
に使用されます。ワイヤレスネットワークで使用される認証方法は、ネット 
ワークの設計時に、主にネットワークセキュリティ要件に基づいて決定され 
ます。したがって認証方法は、同じくネットワークで使用される暗号化オプ 
シヨンと密接に関連があります。 

HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーでサポートされている認証方法 
には 、 Open System 、Shared Key 、 EAP / 802.1 x 、 EAP/PSK があります。 

Open System Open System 認証は、ネットワークへのアクセスを行う際 
にデバイスの身元を実際に検証する必要がない場合に使用されます。あるデ 
バイスの設定が Open System 認証になっている場合、他のデバイスやアク 
セスポイントも Open System で認証されます 。 Open System 認証は、エ 
場出荷時にデフォルトの認証方法として HP Jetdirect ワイヤレスプリント 
サーバーで設定されています。 

Open System 認証はデバイスに対するオープンアクセスを事実上許可する 
ものですが、暗号化を使用することでそのデバイスに対してデータセキュリ 
ティを実装することが可能です。詳細については、 暗号化 を参照してください。 


注記 ネットワークで EAP 認証が必要とされるにもかかわら 

ず、プリントサーバーの設定が Open System 認証になつ 
ている場合、 Jetdirect 構成ページにおいてプリントサー 
バーのステータスは Ready と表示され、それとともに 
Authentication Failed メッセージが表示されます。 


Shared Key Shared Key 認証は、ネットワークアクセスを許可する前に 
デバイスの身元について基本的なレベルの検証が必要な場合に使用されま 
す 。 Shared Key 認証では、すべてのワイヤレスネットワークデバイスに 
WEP セキュリティが実装されている必要があります。また 、 Shared Key 
認証を使用する場合、各ワイヤレスデバイスにおいて同じ秘密 WEP キーが 
それぞれ設定されていなければなりません（つまり、ネットワーク上のデバ 
イスで同じキーを共有することになります）。認証プロセスにおいては、暗 
号化させるためにネットワーク側が送信したメッセージと、実際に暗号化お 
よび復号化された応答とが比較されます。そして一致すればアクセスが許可 
されます。 WEP キーについては、 「 WEP セキュリティ」を参照してください。 
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EAP/802.1x IEEE 802 .lx EAP (Extensible Authentication Protocol ) 
は、ネットワークでのクライアント認証に RADIUS (Remote Authentication 
Dial In User Service、RFC 2138) サーバーなどの認証サーバーを使用して 
いるネットワークで使用されます 。 HP Jetdirect 802.1 lb ワイヤレスプリ 
ントサーバーでは、 EAP に基づく次の一般的な認証方法がサポートされて 
います。 

• LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) - LEAP と 
は 、 Cisco Systems , Inc が独自に開発したプロトコルです。 LEAP では、 
[EAP User Name ] (EAP ユーザー名）と [EAP Password ] (EAP パス 

ワード）を指定する必要があります。また、動的暗号化キーも使用します。 

• PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)-PEAP では、 

ネットワーク認証にデジタル証明書を、クライアント認証にはパスワード 

を使用します。 PEAP では 、 [EAP User Name ] ( EAP ユーザー名 ）、 [EAP 
Password ] (EAP パスワード）、および [CA Certificate ] (CA 証明書）を 
指定する必要があります。また、動的暗号化キーも使用します。 

• EAP-MD5 (メッセージダイジェストアルゴリズムを使用した EAP 、 
RFC 1321) - EAP - MD 5 では、 MD 5 暗号化アルゴリズムで保護されたパ 
スワードを使用します。 MD 5 の場合 、 [EAP User Name ] ( EAP ユーザー 
名）および [EAP Password ] ( EAP パスワード）を入力してください。ま 
た、静的暗号化キーも使用します。 

• EAP-TLS (TLS を使用した EAP、RFC 2716) - EAP-TLS では、クラ 

イアントとネットワークサーバーの両方の認証で X .509 準拠のデジタル 
証明書を使用します。 TLS では 、 [EAP User Name ] ( EAP ユーザー名）、 
[Jetdirect Certificate ] (Jetdirect 証明書 ） 、および [ CACertificate ] (CA 
証明書）を指定する必要があります。また、動的暗号化キーも使用します。 

• EAP-TTLS (TTLS (Tunneled Transport Layer Security ) を使用した 
EAP )- EAP - TTLS とは、 X .509 準拠のデジタル証明書も使用する拡張版 
の EAP-TLS です 。 TTLS では 、 [EAP User Name ] (EAP ユーザー名）、 
[EAP Password ] (EAP パスワード）、および [CA Certificate ] (CA 証明 

書）を指定する必要があります。また、動的暗号化キーも使用します。 

各 E AP /802. lx の認証方法にも示されているとおり、さらにパラメータの設 
定が必要となる場合もあります。 

EAP/PSK 認証サーバーのない小規模なオフィスネットワーク向けに 、 HP 
Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーでは事前共有キーを使った 
Extensible Authentication Protocol ( EAP / PSK ) によるネットワーク認証 
をサポートしています。プリントサーバーは、ユーザーが入力したパスフ 
レーズを使用して、ネットワークへのアクセスや通信を行うのに使用する事 
前共有キーを生成します。 

EAP / PSK 認証を行うよう設定されている場合、プリントサーバーではワイ 
ヤレス通信を行うのに Wi-Fi Protected Access ( WPA ) 動的暗号化プロトコ 
ルを使用します。 
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証明書 


デジタル証明書は、ネットワーククライアントおよびサーバーの身元を検証 
し、暗号化通信を許可するのに使用します。デジタル証明書とは、一般的に 
はキー（暗号化と複号化に使用される短い文字列）やデジタル署名などが格 
納されている電子メッセージのことです。証明書の発行や署名は、（一般に 
証明書発行局、 CA と呼ばれる）信頼できるサードパーティが代行すること 
ができます。証明書発行局は自分の組織内で運営することもできれば組織外 
のものを利用することもできます。また、証明書に「自己署名」することも 
でき、これは自分で自分自身の身元を証明することになります。 


EAP / PSK および選択した EAP /802.1 X 認証方法を使用するのに 、 HP 
Jetdirect プリントサーバーで次のいずれか、あるいは両方の証明書が必要 
となる場合があります。 

• CA 証明書。 信頼できる証明書発行局 （ CA ) による証明書は、認証サーバー 
から受信した証明書情報を検証するのに使用されます。 CA は、認証サー 
バーの証明書を発行した CA と同一でなければなりません。 

• Jetdirect 証明書。 認証サーバーに対して Jetdirect デバイスを検証する 
証明書もインストールする必要があります。 Jetdirect 証明書は信頼でき 
る証明書発行局に発行してもらうことも、自己署名することも可能です。 
どちらにするかは認証サーバーの管理者が作成した要件に基づいて決ま 
ります。 


暗号化 

HP Jetdirect 802.1 lb ワイヤレスプリントサーバーでは、静的および動的 
暗号化プロトコルの両方がサポートされています。 


静的 WEP IEEE 802.1 lb 標準規格では、セキュリティを考慮して WEP 
(Wired Equivalent Privacy ) プロトコルが定められています。 WEP アルゴ 
リズムでは秘密キーを使用して、ワイヤレス送信の直前にデータを暗号化し、 
データを受信するとデータを複号化します。これで完全なセキュリティが保 
証されるわけではありませんが、 WEP セキュリティの実装は、不用意に盗 
聴されてしまうのを防ぐ上では重要な第一歩といえます。 


WEP セキュリティを使用するには、ネットワーク上の各ワイヤレスデバイ 
スに WEP プロトコルが実装されている必要があります 。 HP Jetdirect ワ 
イヤレスプリントサーバーでは WEP プロトコルをサポートしています。 

WEP セキュリティにおいては、認証用に、そして送信側および受信側デバイ 
ス双方でのデータの暗号化用に秘密キーを使用します。秘密 WEP キー（こ 
れはパスワード値に類似しています）を認証に使用する場合、すべてのワイ 
ヤレスネットワークデバイスでこのキーが設定されている必要があります。 
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静的 WEP キーが必要かどうかは使用される認証方法によって決まります。 
Open System 認証 （ 工場出荷時のデフォルト設定）の場合、静的 WEP キー 
を設定することもできますが、必須ではありません。 Shared Key 認証や 
EAP - MD 5 認証の場合は、静的 WEP キーを必ず設定しなければならず、か 
つ、そのキーは他のワイヤレスネットワークデバイス上のアクティブキー 
と一致している必要があります。 

HP Jetdirect プリントサーバーでは静的 WEP キーを最大4つまで格納で 
きますが、1度に有効になるのは1つだけです。これらの WEP キーは、ネッ 
トワーク管理者が変更するまで同じまま（つまり静的）です。 


HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーでは、40/64ビットおよび 
104/128ビットの暗号化がサポートされています。64ビットの静的 WEP 暗 
号化キーを使用するよう設定する場合、40ビットの WEP キーを入力しま 
す。128ビットの静的 WEP 暗号化キーを使用するよう設定する場合、104 
ビットの WEP キーを入力します。どちらの場合でも、24ビットの IV (初 
期化べクタ）が自動的に追加されます。 

HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーでは、8ビットの ASCII 英数 
字 （0 〜9 、 a 〜 z、A 〜 Z ) を使用するか4ビットの16進数 （0 〜9 、 a 〜 
f、A 〜 F ) を使って WEP キーを入力できます。 ASCII 英数字の場合は大文 
字小文字が区別されるので注意してください。大文字で入力するのと小文字 
で入力するのでは WEP キーの値が異なります。16進文字を使用して入力 
する場合、入力されたビット値が、 WEP キーとして使用可能な ASCII 英数 
字に変換可能であることを確認してください。これにより、 WEP キーとし 
て ASCII 英数字しか入力できないデバイスにも WEP キーを入力すること 
が可能となります。 

WEP セキュリティの詳細については、 Wireless Ethernet Compatibility 
Alliance ( WECA ) にお問い合わせく ださい。 HP Jetdirect IEEE 802.1 lb 

ワイヤレスプリントサーバーは WECA Wi-Fi の認定を受けた製品です。 
Wi-Fi はワイヤレスの標準を定める規格で、 WECA の登録商標です。 

動的暗号化 使用しているワイヤレスプリントサーバーのモデルにもよりま 
すが、サポートされている動的暗号化プロトコルは次のとおりです。 

♦ 動的 

• Wi-Fi Protected Access ( WPA ) 

動的暗号化が使用されている場合、暗号化キーは自動で定期的に変更される 
ため、セキュリティは向上します。 

動的 WEP 暗号化では、ワイヤレスネットワーク上の各デバイスの暗号化 
キーは指定間隔で失効します。その後、別の暗号化キーに変更されて、再度 
各デバイスに割り当てられます。 
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WPA 暗号化は動的 WEP の強化版であり、セキュリティの質が向上してい 
ます。たとえば、新しい暗号化キーは、ネットワーク上の任意のデバイスか 
ら一定量のデータ (10 KB ) が送信されると生成されます。 

動的暗号化を使用するよう HP Jetdirect プリントサーバーを設定すると、 
プリントサーバーでサポートされていれば次のオプションが利用可能です。 

• Basic Encryption - このオプションは動的 WEP 暗号化が利用できるよう 
にするもので、 LEAP 、 PEAP 、 EAP - TLS 、 EAP-TTLS の各 EAP / 802.1 x 

認証方法が使用されるときに使うことができます。 

• Robust Encryption -このオプションでは、動的 WPA および WEP 暗号 
化がサボートされます。このオプションは EAP / PSK 認証、および PEAP 、 
EAP - TLS 、 EAP - TTLS の各 EAP /802.1 x 認証方法とともに使用されま 
す 。 Robust Encryption は、動的 WPA および WEP 暗号化プロトコル 

を利用できるようにするオプションです。 


WPA 動的暗号化が、お使いの HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバー 
でサポートされていない場合、 [ EAP/PSK authentication and Robust 
Encryption ] は選択できません。 
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インストールの概要 

HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーを使ってネットワークプリンタ 
の接続とインストールを行うには、以下の手順を実行する必要があります。 

• プリントサーバーハードウェアをプリンタに接続する 

• ネットワークへのワイヤレス接続の設定 

• プリンタをネットワークシステムにインス I ^ールする 


プリントサーバーハードウェアをプリンタに接続する 

1. ハードウェアを接続するには、プリントサーバーに付属のマニュアルに 
記述されている手順に従います。 

■ プリンタの電源をオフにし、プリンタの互換 I / O スロットに内蔵プ 
リントサーバーを挿入します。プリンタの電源をオンにすると、プリ 
ントサーバーにもプリンタから電源が供給されます。 

■ 外付けプリントサーバーの場合 、 USB (Universal Serial Bus ) ケー 
ブルを使ってプリントサーバーをプリンタに接続します。電源につい 
ては、プリントサーバーの電源アダプタを AC 電源に接続してくだ 
さい。 

2. サーバーが正しく動作していることを確認するには、 Jetdirect 構成ペー 
ジを印刷してその内容を調べます。 「 I/O Card Ready 」 というメッセー 
ジを探します。また、この構成ページには各プロトコルのステータスが 
表示されます。 

■ 内蔵プリントサーバーの場合、 Jetdirect 構成ページは通常、プリン 
夕の構成ページと一緒に印刷されます。コントロールパネルの操作手 
順について、あるいは構成ページを印刷するその他の手順について 
は、プリンタのマニュアルを参照してください。 

■ 外付けプリントサーバーの場合は、プリントサーバーの裏側にある 
Test ボタン （/) を押してください 0 


注記 構成ページのメッセージについては、 第9 章 で 説明されて 

います。 
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ネットワークへのワイヤレス接続の設定 


ネットワークでの通信を可能にするには 、 HP Jetdirect プリントサーバー 
をネットワークにワイヤレス接続する必要があります。プリントサーバーの 
ワイヤレス接続をセットアップするには、まずネットワークに合わせてプリ 
ントサーバーのワイヤレス設定を行う必要があります。ただし新しいプリン 
トサーバーを設定するには、そのプリントサーバーとの通信が可能に なつ 
ている必要があります。そのためには、正しく設定されたワイヤレスコン 
ピュータ（通常は適切なネットワークインタフヱースカードが取り付けられ 
ているラップトップ PC ) が必要となります。 HP 提供のプリントサーバー 
設定用ユーティリティでは、プリントサーバーとの最初の通信を行えるよう 
ワイヤレスコンピュータの再設定を自動的に行うことができます。しかし 
ユーティリティで設定できなかった場合は、コンピュータを手動で設定し直 
す必要があります。 


始める前に... 

ワイヤレス接続の設定を行う前に、次のことを行っておく必要があります。 

• HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーハードウ エアが インストー 
ルされていて正しく動作していることを確認する。 

• プリンタおよび HP Jetdirect プリントサーバーの電源がオンになってい 
ることを確認する。 

• Jetdirect 構成ページを印刷し、プリントサーバーが準備完了状態である 
ことを確認する。構成ページに表示されているネットワーク設定値は後で 
必要になる場合があります。 

• 必要であれば、ネット ワークのワイヤレス 設定 パラメータを ネット ワーク 
管理者から入手しておく。 


注記 工場出荷時のデフォルト設定 （Ad Hoc モード）された HP 

Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーは、権限のないク 
ライアントからでも簡単にアクセスできるようになってい 
ます。このため、工場出荷時のデフォルト設定のままで必 
要以上に電源を入れておくことのないようにしてくださ 
い。また、設定に変更を加える場合はその変更内容をよく 
確認する必要があります。 
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Jetdirect との通信を行えるようワイヤレスコンピュータをセツトアップ 
するには 


新しい HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーと最初の通信を行うに 
は、以下の手順を実行する必要があります。 

1. ワイヤレスクライアントマネージャあるいはワイヤレス NIC 設定ユー 
ティリティを実行します。 

2. コンピュータのワイヤレスネットワーク設定を、 Jetdirect プリント 
サーバーの工場出荷時のデフォルト設定と一致するよう次のように変更 
します。 

■ 通信モード ： Ad Hoc ( ピアツーピア） 

■ ネットワーク名 ( SSID ) : hpsetup 
■ 暗号化：く Disabled 〉 


注記 たいていの場合、コンピュータのワイヤレス通信チャンネ 

ルを変更する必要はありません。コンピュータのワイヤレ 
ス設定を指定されたとおりに変更したら、プリントサー 
バー側はコンピュータで使用されているチャンネルに自動 
的にチャンネルを合わせます。 


3. 「 ネッ トワークに合わせて Jetdirect プリントサーバーを設定する I に 
進みます。 
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ネットワークに合わせて Jetdirect プリントサーバーを設定する 

Jetdirect プリントサーバーのワイヤレス設定がネットワークと一致するよ 
う設定するには、次のいずれかの方法を使用します。 

■ HP Jetdirect Wireless Setup ウイザードを使用ヂる （ Windows ) 

■ HP WPS Assistant (Mac OS X 10.1.5 以降） 

■ Web ブラウザを使用する （ Windows および Mac OS ) 

HP Jetdirect Wireless Setup ウイザードを使用する （ Windows ) HP 

Jetdirect Wireless Setup ウイザードを使用するには、ワイヤレスコン 
ピュータで Microsoft Windows 98、 Me、NT 4.0、2000、 XP、Server 2003 

のいずれかのオペレーテイングシステムが動作している必要があります。 


注記 HP Jetdirect Wireless Setup ウィザードは、スタンドア 

ロンの HP Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーに付属 
の HP Jetdirect CD - ROM に収録されており、下記に示す 
HP オンラインサポートからもダウンロードできます。 

http :// www . hp . com / support/net printing 


1. ウイザードを実行し、画面に表示される手順に従います。 

プリントサーバーの工場出荷時のデフォルト設定に一致するようワイ 
ヤレスコンピュータを設定したら、ウイザードでは使用可能なプリンタ 
を探します。 Jetdirect プリントサーバーが接続されているプリンタが 
ウイザードで見つかり、それが一覧に表示されれば、そのプリンタとの 
通信が確立されます。 

2. 使用するプリンタを選択し、継続します。 

HP Jetdirect Wireless Setup ウイザードで一連の画面が表示され、以 
下のワイヤレス設定を系統的に行うよう求められます。 


■ 通信モード（つまりワイヤレスネットワークトポロジ） 

■ チヤンネル （Ad Hoc モードのみ） 

■ Network Name ( SSID ) 

■ 認証方法 

■ ネットワークで静的暗号化と動的暗号化のどちらを使うか 
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3. [Confirm Wireless Settings] 画面で設定を確認します。必要であれ 

ば' [TCP/IP Settings] をクリックし、 IP アドレスを設定します。ネッ 
トワークによっては、（たとえば特別な DHCP 要件がある場合やアクセ 
スリストによる制限がある場合など ） ネットワークにアクセスするのに 
TCP/IP パラメータを前もって設定しておかなければならない場合があ 
ります。 

4. HP Jetdirect プリントサーバーのワイヤレスネットワーク設定が終 
わったら、 [Finish] をクリックします。 

5. プリンタがネットワークと通信できることを確認します。 ワイヤレス 
ネットワーク接続の 確認 を 参照してください 0 


ワイヤレスコンピュータのほうも、再びネットワークにアクセスできる 
よう設定し直すのを忘れないようにしてください。プリンタをワイヤレ 
スコンピュータにインストールする手順については、 「 プリンタをネッ 
トワークシステムにインストールする I を参照してください。 


HP WPS Assistant (Mac OS X10.1.5 以降）このユーティリティを使 

用すると、 Mac OS ネットワークに接続できるよう HP Jetdirect ワイヤレ 
スプリント サーバーを 設定できます。 

このユーティリティを使用するには、 HP Jetdirect ワイヤレスプリント 
サーバーが、工場出荷時のデフォルト値に設定されている必要があります。 
設定手順は次のとおりです。 

1. CD-ROM を Mac OS システムに揷入します 0 

2. [HPJETDIRECT CD-ROM] アイコンを選択して開きます。 

3. リリースノートがある場合は、その中の更新情報を参照してください。 

4. HP WPS Assistant フォルダを選択して開きます。 

5. HP WPS Assistant ユーティリティを実行して、画面に表示される指示 
に従います。 

ワイヤレス接続が作成されたら、他のユーティリティ （ HP LaserJet Utility 
for Mac OS など）を使用して、プリンタの印刷設定および管理を行う必要 
があります。 


注記 内蔵 Web サーバーを使用してネットワーク接続を設定す 

ることもできます。 第4 章 を 参照してください。 
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Web ブラウザを使用する （ Windows および Mac OS ) Jetdirect ワイヤ 

レスプリントサーバーがネットワークにワイヤレス接続できるよう Web ブ 
ラウザを使用して設定する場合、 TCP/IP ネットワークが使用できるようシ 
ステムを設定しておく必要があります。 

ここでは、 Microsoft Windows および Apple Macintosh (265 ページ を 参 
照）システムでの、 Web ブラウザによるワイヤレス接続の手順について説明 
します。 

• Microsoft Windows の 場合 。 Windows システムで Web ブラウザを 
使つて設定を行う手順は次のとおりです。 

1. コンピュータのワイヤレスネットワーク設定が HP Jetdirect プリント 
サーバーの工場出荷時のデフォルト設定と一致していることを確認し 
ます。 


2. DOS コマンドプロンプトウインドウを開きます。 

3. コマンドプロンプトで ipconfig と入力します。 ipconfig コマンド 
はコンピュータの IP アドレスを表示するコマンドです。このアドレス 
を記録しておいてください 


4. 「route add 」 コマンドを使用し、ワイヤレスコンピュータからプリン 
トサーバーへの IP パス（つまりルート）を確立します （ このことは、シ 
ステムのネットワーク識別情報と HP Jetdirect プリントサーバーの 
ネットワーク識別情報とが一致している必要があるということを意味し 
ます。プリントサーバーの IP アドレスの設定が 169.254/16 や 
192.0 .0.192 のようにデフオルトのままになっている場合、ルートが存 
在していない可能性があります）。 


注記 route add コマンドは次のように入力します。 


route add <Jetdirect IP Address> <system IP Address> 


< Jetdirect IP address > は HP Jetdirect プリント 
サーバーの IP アドレス、く system IP address 〉 はコン 
ピュータのネットワークカードに設定されている IP アド 
レスです。 

例： 

route add 192.0 .0.1 92192.170 .1.2 
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5. Web ブラウザを開き 、 HP Jetdirect プリントサーバーで設定されてい 
る IP アドレスを URL として入力します。 Jetdirect プリントサーバー 
の内蔵 Web ページが表示されれば、プリントサーバーとの通信は確立 
されています。 


注記 Jetdirect 内蔵 Web ページが表示されない場合、 Web プロ 

キシサーバーを使用するよう設定されているのであればそ 
れを無効にしてみてください。 


6. Jetdirect 内蔵 Web ページで [Networking] タブを選択します。 
[Network Settings ] ページで [802.11b] タブを選択します。 

7. 表示されている選択項目を使用するか [Wizard] ボタンをクリックする 
かして、ネットワークの 802.1 lb ワイヤレス接続を正しく設定します。 


■ 通信モード（つまりワイヤレスネットワークトポロジ） 

■ チヤンネル （Ad Hoc モードのみ） 

■ Network Name ( SSID ) 

■ 認証方法 

■ ネットワークで静的暗号化と動的暗号化のどちらを使うか 

8. ネットワークにおいて、ネットワークにアクセスするのに IP 設定パラ 
メータが必要な場合（たとえば DHCP やホストアクセスリストによっ 
て IP アドレスに制限が設けられている場合）は、そのパラメータをここ 
で入力します。802.1 lb の構成ページでは、次の TCP / IP 設定を行うこ 
とができます。 

■lP Configuration Method 

■ IP アドレス 

■ サブネットマスク 
■ デフォルトゲートウェイ 

この IP アドレスを変更して [Apply] をクリックすると、プリントサー 
バーとの通信が切断される場合があります。再接続するには、新しい IP 
アドレスを使用します。 

9. HP Jetdirect プリントサーバーのワイヤレスネットワーク設定が終 
わったら、 [Apply] をクリックします。 

プリントサーバーのワイヤレス設定を変更すると、システムとプリント 
サーバーとの通信が切断される場合があります。 
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10. プリンタがネットワークと通信できることを確認します。 ワイヤレス 
ネットワーク接続の 確認 を 参照してください0 

ワイヤレスコンピュータのほうも、再びネットワークにアクセスできる 
よう設定し直すのを忘れないようにしてください。変更されていたので 
あれば、 Web ブラウザのプロキシ使用設定も元に戻します。 

プリンタをワイヤレスコンピュータにインストールする手順について 
は、 「 プリンタをネットワークシステムにインストールする I を参照し 
てください。 

• Apple Macintosh の場合 。 Apple Macintosh システム （Mac OS 9 、 Mac 

OSX ) 上で Web ブラウザを使用して、ネットワークへのワイヤレス接続 
を設定できます。そのための手順は次のとおりです。 


注記 実際の作業に取りかかる前に、 「 始める前に.. .1 に目を通し 

ておいてください。 


注記 Web ブラウザを使って Jetdirect プリントサーバーと通信 

を行うには、システムにおいて一時的な TCP / IP ネット 
ワーク設定 （ IP アドレスなど）が行われている必要があり 
ます。 TCP / IP ネットワークについては、 付録 A を参照し 
てください。 


1. HP Jetdirect 構成ページの内容を見て (258 ページ 参照）、コンピュー 
夕のワイヤレスネットワーク設定が HP Jetdirect プリントサーバー出 
荷時のデフオルトのワイヤレス設定と一定していることを確認してくだ 
さい 。 

2. [Apple AirMac] メニューで hpsetup ネットワークを選択します 0 

a . Apple AirMac がオンになっていることを確認します。 

b . このメニューを表示するには、コントロールストリップ （MacOS 
9) またはメニューバー （Mac OS X ) の [Apple AirMac] アイコ 
ンを選択します。 

c . [Computer-to-Computer] (Ad Hoc ) ネットワークの下にリス 
卜されている hp setup ネットワークを選択します。 
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注記 


ヒント：次の手順に進む前に、システムの現在の TCP/IP 
設定を念のために保存しておいてください。ネットワーク 
で TCP / IP を使用している場合に何かがあって設定が失わ 
れた場合 、 HP Jetdirect プリントサーバーの設定後に 
TCP / IP 設定を元通りに戻す必要があるためです。 


3. 必要であれば、 HP Jetdirect プリントサーバーと同じ IP サブネットに 
なるようコンピュータの IP アドレスを変更します。たとえば、プリン 
トサーバーのデフオルト IP アドレスが192.0 .0.192 であれば、コン 
ピュータの IP アドレスには192.0 .0.193 を使用できるでしよう。 

■ Mac OS 9の場合： 

a . [Apple] メニューで[コントロールパネル]を選択し、それから 
[TCP/IP] を選択します。 

現在の TCP/IP 設定を保存しておき、複製した設定を使用するに 
は、次の手順に従います。 

• [ファイル] メニューで [ 設定] を選択し、それから [複製] を選 
択します。現在の設定の名前を記録しておきます。 

• 新しい複製した設定の名前を入力します。 

• [Make Active] を選択します。 

b . TCP/IP を手動で設定するよう [手入力] を選択し、プリントサー 
バーの IP サブネットと一致する IP アドレスを入力します。たと 
えば、プリントサーバーのデフオルト IP アドレスが192.0 .0.192 
であれば、コンピュータの IP アドレスには192.0 .0.193 を、サブ 
ネットマスクには255.255 .0.0 を設定できるでしよう。 

c . Web プロキシサーバーの使用を無効にします。 

プロキシが無効になった新しい Web プロキシ設定を作成し、既存 
の設定を保存するには、次の手順に従います。 

• [Apple] メニューで [コント U — ルパネル] を選択し、それか 
ら [インターネット] を選択します。 

• [ファイル] メニューで [ 設定の複製 ] を選択し、それから [複製] 
を選択します。現在の設定の名前を記録しておきます。 

• 新しいプロキシ設定の名前を入力します。 

• [Advanced] タブを選択し、それから [Firewalls] アイコン 
を選択します。プロキシのチェックボックスをすべてオフにし、 
プロキシを無効にします。 

• 新しいプロキシサーバー設定を適用します。 
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■ Mac OS X の場合： 


a . [Apple] メニューで [ 場所 ] を選択し、それから [Network Settings] 

を選択します。 

b . [場所]セレクタを使用し、 [New Location] を選択します。新 
しいロケーション名を、たとえば 「HP Setup 」 のように入力しま 
す。 [OK] をクリックします。 

c . 画面で指示されたら、使用するネットワークとして [AirMac] を 
選択します。 AirMac 以外のネットワークは選択しないよう注意し 
てください。 

AirMac が確実に選択されるようにするには、他のネットワーク 
ポートを無効にするか、あるいは AirMac がこのロケーションに 
対してアクティブになっている最初のインタフェースになるよう 
にします。 

• [動作中のネットワークポート] を選択し、それから [複製] を選 
択します。現在の設定の名前を記録しておきます。 

• 他のネットワークの設定ポートのチェックボックスをオフにす 
るか、 AirMac をリストの一番上までドラッグアンドドロップし 
ます。 

• [Apply Now] をクリックします。 

d . [TCP/IP] タブをクリックします。 TCP / IP を手動で選択するよう 
[手入力] を選択します。プリントサーバーの IP サブネットと一 
致する IP アドレスを入力します。たとえば'、プリントサーバーの 
デフオルト IP アドレスが192.0 .0.192 であれば、コンピュータの 
IP アドレスには192.0 .0.193 を、サブネットマスクには 
255.255 .0.0 を、そしてルータアドレスには192.0 .0.193 を設定 
できるでしよう。それから [ApplyNow] をクリックします。 

e . [Proxies] タブをクリックし、プロキシが使用されないようプロ 
キシのチェックボックスをすベてオフにします。それから [Apply 
Now] をクリックします。 

f . [AirMac] タブをクリックし、 [Preferred Network] として、 
Jetdirect プリントサーバーのネットワーク名 （ SSID ) と一致する 
よう hpsetup と入力します。それから [Apply Now] をクリッ 
クします。 


4. Web ブラウザを開き 、 HP Jetdirect プリントサーバーの IP アドレスを 
URL として入力します。 Jetdirect プリントサーバーの内蔵 Web ペー 
ジが表示されれば、プリントサーバーとの通信は確立されています。 
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注記 Jetdirect 内蔵 Web ページが表示されない場合は、 Web プ 

ロキシサーバーの使用が無効になっているか確認してくだ 
さい。手順については Web ブラウザのヘルプを参照してく 
ださい。 


5. Jetdirect 内蔵 Web ページで [Networking] タブを選択します。 
[Network Settings] ページで [802.11b] タブを選択します。 

6. お使いにネットワークに合わせて、以下の802.1 lb ワイヤレスネット 
ワーク項目の設定を行います。 


■ 通信モード（つまりワイヤレスネットワークトポロジ） 

■ チヤンネル （Ad Hoc モードのみ） 

■ Network Name ( SSID ) 

■ 認証方法 

■ ネットワークで静的暗号化と動的暗号化のどちらを使うか 

7. ネットワークにおいて、ネットワークにアクセスするのに IP 設定パラ 
メータが必要な場合（たとえば DHCP やホストアクセスリストによつ 
て IP アドレスに制限が設けられている場合）は、そのパラメータをここ 
で入力します。802.1 lb の構成ページでは、次の TCP / IP 設定を行うこ 
とができます。 


■ IP Configuration Method 

■ IP アドレス 

■ サブネットマスク 
■ デフォルトゲートウェイ 

この IP アドレスを変更して [Apply] をクリックすると、プリントサー 
バーとの通信が切断される場合があります。再接続するには、新しい IP 
アドレスを使用します。 

8. HP Jetdirect プリントサーバーのワイヤレスネットワーク設定が終 
わったら、 [Apply] をクリックします。 


注記 デフォルトでは、 AppleTalk は有効になっているはずです 

(確認のために [AppleTalk] タブをクリックしてみてくだ 
さい）。 


9. プリンタがネットワークと通信できることを確認します。 ワイヤレス 
ネットワーク接続の 確認 を 参照してください0 
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注記 ワイヤレスコンピュータのほうも、再びネットワークにア 

クセスできるよう元の設定に戻すのを忘れないようにして 
ください。ネットワークポートの設定や TCP / IP パラメー 
夕、 Web ブラウザでのプロキシの使用設定など、変更され 
たのであればそれが元の設定に戻されているかどうか確認 
してください。 


プリンタをワイヤレスコンピュータやその他のネットワークシステムにイ 
ンストールする方法は、 「 プリンタをネットワークシステムにインストール 
する I を参照してください。 


ワイヤレスネットワーク接続の確認 

HP Jetdirect プリントサーバーとネットワークとのワイヤレス接続を設定 
したら、ネットワークコンピュータはプリンタと通信できるようになってい 
るはずです。その場合、プリンタインストールソフトウェアを使用して、プ 
リンタに印刷ジョブを直接送信する各システムにそのプリンタをインストー 
ルできます。 


注記 Jetdirect ワイヤレスプリントサーバーを設定するのに使 

用したワイヤレスコンピュータ上のプリンタをインストー 
ルするには、そのワイヤレスコンピュータが再びネット 
ワークにアクセスできるよう、コンピュータのネットワー 
ク設定を元に戻す必要があります。コンピュータがネット 
ワークから（たとえば DHCP 設定サーバーなどから）特別 
な設定を取得する必要がある場合は、ネットワークにアク 
セスできるようになるまで数分かかることがあります。 


ネットワークシステムがプリンタと通信できることを確認するには、次のこ 
とを試してみてください。 

♦ Jetdirect 構成ページを印刷してプリントサーバーのステータスをチェッ 
クする。 Infrastructure モードの場合、「 Ready 」 というメッセージが表 
示されていれば、プリントサーバーがアクセスポイントを検出したこと、 
そしてネットワークで認証されたことを示します。さらに、表示されてい 
る信号の強さやその他のパラメータも、プリンタがネットワークと通信を 
行っていることを示します。 
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• 「 ping 」 コマンドを HP Jetdirect プリントサーバーの IP (Internet 
Protocol ) アドレスに送信する。 IP アドレスは Jetdirect 構成ページに表 
示されています。デフオルトの IP アドレス192.0 .0.192 が設定されてい 
る場合、そのアドレスはネットワークにおいて有効ではない可能性があり 
ます。この場合、 ping コマンドを使用する前に（システムの 「route add 」 
コマンドを使用するなどして）コンピュータからプリントサーバーへの 
IP パスを作成する必要があります。 


♦ Web ブラウザで、 Jetdirect プリントサーバーで設定されている IP アド 
レスを URL として入力する。デフオルトの IP アドレス192.0 .0.192 が 
設定されている場合、まずプリンタへの IP パスを作成しなければならな 
い可能性があります。 Jetdirect 内蔵 Web ページが表示されれば、通信 
が有効になっています。 

♦ システムでプリンタインストールユーティリティを実行してプリンタを 
インストールする。たとえば 、 HP Install Network Printer ウィザード 
( Windows システム用）を使用すると、ウィザードがプリンタと通信可能 
であればそのプリンタを検出できます。 


プリンタをネットワークシステムにインストールする 


プリンタに直接印刷出力を行うネットワークシステムにプリンタをインス 
卜ールするには、システムツール （ Windows の[プリンタの追加]あるいは 
Macintosh の[セレクタ]など）を使用するか、あるいは HP 提供のユー 
ティリティを使用します。 

HP 提供のユーテイリテイには 、 Microsoft Windows システム用には HP 
Install Network Printer ウイザード 、 Apple Macintosh システム用には 
HP LaserJet Utility があります。これらのユーテイリテイは HP Jetdirect 
CD - ROM に収録されており、多くの HP 製プリンタに同梱されている印刷 
システムユーティリティの中に含まれています。 

他の HP ソフトウェアユーテイリテイについては、 第2 章 を 参照してくだ 
さい 0 
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c 


HP Jetdirect のコント〇—ルパネルの 
メニュー 


はじめに 


プリンタでサボートされていれば 、 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバーで 
は、プリンタのコントロールパネルからアクセスできる設定メニューを利用 
できます。プリンタのコントロールパネルからこのメニューにアクセスする 
ためのキーは、プリンタによって異なります。詳細については、プリンタの 
マニュアルを参照してください。 


HP Jetdirect 内蔵プリントサーバーでサポートされているプリンタのコン 
トロールパネルには、次の2種類があります。 

♦ メニューとパラメータ選択ボタン付きの 従来のコントロールパネル 表示 

♦ ナビゲーシヨンおよび数値キーパッド付きの グラフィックコントロール 
パネル 表示 ( 最近の HP LaserJet プリンタモデルで使用可能） 
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従来のコントロールパネル 


従来の コントロール パネルの標準的な表示領域は 
2行で、各行は16文字です。 

表 C .1 で説明されているとおり 、 HP Jetdirect の 
コントロールパネルのメニューを使用すること 
で、ネットワークプロトコルを有効/無効にした 
り、希望のネットワークパラメータを設定したり 
できます。コントロールパネルのディスプレイで 
は、選択した値がアスタリスク （*) によって識別 
されます。 



表 C .1 HP Jetdirect の従来のコントロールパネルのメニュー （1/6) 


メニュー 項目 

説明 

CFG NETWORK: 

Jetdirect メニューにアクセスするかどうかを選択します。 

N0 (デフオルト）: HP Jetdirect メニューにアクセスしません。 

YES:HP Jetdirect メニューにアクセスします。メニューにアクセスす 
るたびに、この値を YES* に変更する必要があります。 

CFG 802.11 B= 

(802.11b ワイヤレスプリントサーパーのみ） 802.11b 設定メニューを 
呼び出すかどうかを選択します。 

N0( デフオルト）：このメニューは飛ばします。 

YES: このメニューを呼び出します。メニューにアクセスするたびに、こ 
の値を YES* に変更する必要があります。 

YES* が選択された場合、次の項目が設定可能となります。 

注記：従来のコントロールパネルではたいていの場合、大文字しか表 
示されません。それで大文字小文字を区別できるよう、文字エントリ 
中の各文字の後に記号「+」（大文字）または「-」（小文字）が表示さ 
れます。 

MODE: 次のいずれかのワイヤレストポロジを選択します。 

■ AD HOC (デフオルト） 

■ INFRA.(lnfrastructure モード） 
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表 C .1 


HP Jetdirect の従来のコントロールパネルのメニュー (2/6) 


メニュー 項目 

説明 


SSID : 次のいずれかを選択します。 

■ hpsetup (デフォルト）：これは工場出荷時のデフォルト設定です。 
たいていのコントロールパネルでは大文字で表示されますが、実 
際には小文字です。 

■ < SSID の一覧 >:プリントサーバーで検出された SSID の一覧か 
ら選択します。 

■ < AUTO >: プリントサーバーで自動的に SSID が検出され、まず 
信号が最も強い SS 1 D ネットワークへと接続および認証を試みま 
す。 

■ < CUSTOM > 新しい SSID を入力します。 

CFG SSID : この項目は、 SSID =< CUSTOM > と設定されている場合に 
表示されます。 SSID = プロンプトで、カスタム SSID を入力します。 
一度に1文字ずつ入力してください。この SSID は SSID リストに 
追加されます。次に新しい SSID を入力すると、既存のカスタム SSID 
は上書きされます。 


AUTH . :ネットワークの認証方法を次の中から選択してください。 

■ 〇 PEN (デフォルト）： Open System 認証を選択します。 

■ SHARED : Shared Key 認証を選択します。 

■ EAP : 認証サーバーを使用する、サボートされている IEEE 802 .lx 
Extensible Authentication Protocol ( EAP ) オプシヨンの中から 
選択します 。 CFG EAP メニューの項を参照してください。 

■ PSK : 認証サーバーが使用されていないネットワークでの事前共有 
キー （ PSK ) を使った Extensible Authentication Protocol ( EAP ) 
を選択します 。 CFG PSK メニューの項を参照してください。 


CFG PSK : この項目は、 AUTH .= PSK と設定されている場合に表示さ 
れます。次のいずれかを選択します。 

N 0 (デフォルト）: PSK 設定を飛ばします。 

YES : PSK 設定を続行します。ネットワークでの EAP 認証に使用す 
る事前共有キーを生成するのに使用するネットワークパスフレーズ 
を入力します。 

PHRASE = プロンプトで、パスフレーズを1度に1文字ずつ入力し 
ます。パスフレーズは、16進で21〜 7 E までの ASCII 文字（文字 
〇〜9、 a 〜 z 、 A 〜 Z 、 および特殊文字！、®、#、$、％、へ&、（、 
)、_、十、_ -、{、}、[、]、 V ■■、く、〉、？、"、.、〜)を使って8〜 
63文字の範囲で作成する必要があります。 
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表 C .1 


HP Jetdirect の従来のコントロールパネルのメニュー (3/6) 


メニュー 項目 

説明 


CFG EAP : この項目は、 AUTH .= EAP と設定されている場合に表示さ 
れます。次のいずれかの中から選択してください。 

N 0(デフオルト ): EAP 設定を飛ばします。 

YES : ネットワークで使用される EAP プロトコルの有効 (0 N ) 無効 
( OFF ) を切り替えます。 

ある EAP プロトコルにおいて必ず設定する必要がある要素（ユー 
ザー名やパスワード、デバイスの Jetdirect 証明書、認証サーバーの 
CA 証明書など）がプリントサーバーであらかじめ設定されていない 
場合は、その EAP プロトコルは表示されません。 

使用可能な EAP プロトコルは次のとおりです。 

■ LEAP 

■ PEAP 

■ EAP - MD 5 

■ EAP-TLS 

■ EAP-TTLS 

ネットワークで必要な場合は、同時に複数のプロトコルを有効にする 
こともできます。ただし、有効にされた各プロトコルについてさらに 
設定が必要となる場合があります。 


DYNAMIC : この項目は、動的暗号化をサボートしているワイヤレスプ 
リントサーバーの認証方法を選択したときに表示されます。有効な才 
プシヨンを選択してください。 

BASIC : 動的 WEP 暗号化がサボートされます。 

ROBUST : 動的 Wi-Fi Protected Access ( WPA ) および WEP 暗号 
化プロトコルがサボートされます。 

EAP / PSK 認証を行うよう設定されている場合、プリントサーバーでは 
Robust 暗号化 （ WPA 暗号化プロトコル）が使用されます。 

EAP /802. 1 x 認証を行うよう設定されている場合 （ LEAP 、 PEAP 、 TLS 、 
TTLS のみ）、プリントサーパーはネットワークに合わせて Basic 暗号 
化と Robust 暗号化のどちらを使用するようにも設定できます。動的暗 
号化プロトコルは認証サーバーの管理下にあります。また、プロトコル 
はアクセスポイントでもサボートされていなければなりません。 
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表 C .1 HP Jetdirect の従来のコントロールパネルのメニュー (4/6) 


メニュー 項目 

説明 


ENCRYPT : 静的 WEP 暗号化の設定を行います。この項目は AUTH . 
=OPEN (Open System )、 AUTH.=SHARED (Shared Key )、 ある 
いは EAP - MD 5=0 N の場合に表示されます。次の中から暗号化レべ 
ルを選択してください。 

■ 104/128ビット暗号化の場合は128 

■ 40/64ビット暗号化の場合は64 

■ NONE (デフオルト） 

TX KEY : この項目は128ビットまたは64ビット暗号化を選択した場 
合に表示され、アクティブな発信キーを指定するのに使用します。発 
信暗号化キーポジションを（キ_1、2、3、4の中から）1つ選択し 
てください。選択した発信キーには有効な WEP キー値が割り当てら 
れている必要があります。有効な WEP キーが割り当てられていない 
場合、有効なキー値が設定されている最初のキーが割り当てられます。 

CFG KEY #: このメニューを使用すると、最大で4つのキーポジショ 
ンにキー値を設定することができます （# の部分はキーを示します）。 
N 0(デフォルト）：このキーの設定を飛ばします。 

YES : このキーのキー値を設定します。 

入力するキー値のフォーマットは16進数で、それに対応する英数字で 
入力することもできます。16進数（0-9、 A - F ) は1バイト （2 桁） 
ずつ入力してください。その値に対応する英数字が表示されます。 
40/64ビット暗号化の場合は5バイト （10 桁）のキーを入力します。 
104/128ビット暗号化の場合は13バイト （26 桁）のキーを入力し 
ます。 

802.11 B : プリントサーパー上の802.11 b ワイヤレス設定パラメータを 
保存するか、それともリセットするかを選択します。 

■ KEEP : パラメータをそのまま保持するよう設定します。 

■ RESET : パラメータは工場出荷時の状態にリセットされます。他 
のネットワークプロトコルのパラメータ値はリセットされませ 
ん。リセットされた値を表示するには、いったん終了してもう一 
度コントロールパネルメニューを表示する必要があります。 

TCP / IP = 

IPX / SPX = 

DLC / LLC = 

ATALK = 

プロトコルスタックが有効になっているか無効になっているかを識別 
します。 

ON (デフォルト）：プロトコルが有効になっています。 

OFF : プロトコルが無効になっています。 
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表 C .1 


HP Jetdirect の従来のコントロールパネルのメニュー (5/6) 


メニュー項目 

説明 

CFG TCP / IP = 

TCP/IP メニューにアクセスし、 TCP / IP プロトコルパラメータを設定 
するかどうかを選択します。 

N 0 (デフォルト）: TCP/IP メニュー項目にアクセスしません。 
YES : TCP/IP メニュー項目にアクセスします。 

• B 00 TP = YES * と設定すると、 BootP サーパーによる設定が有効と 
なります。 

• DHCP = YES * と設定すると、 DHCP サーパーによる設定が有効と 
なります。 

DHCP = YES * と設定され、かつプリントサーパーに DHCP リースが 
割り当てられている場合は、次の DHCP 設定を行うことができます。 

■ RELEASE : 現在の DHCP リースをリリースする場合は YES を、 
保存しておく場合は N 0を選択します。 

■ RENEW : 現在の DHCP リースを延長する場合は YES を、延長 
しない場合は N 0を選択します。 

• AUTO IP = YES * と設定すると、 169.254. X . X という形式のリンク 
口ーカルアドレスが自動的に割り当てられます。 

B 00 TP = N 0*. DHCP = N 0\ かつ AUTO IP = N 0* と主旨定した場合は、 
以下の TCP / IP パラメータをコントロールパネルから手動で設定でき 
ます。 

■ IP アドレスの各バイト （ IP ) 

■ Subnet Mask ( SM ) 

■ Syslog Server ( LG ) 

■ Default Gateway ( GW ) 

■ Idle Timeout period ( デフォルトは 270 秒。 0 を指定するとタイ 
ムアウトは無効になる） 

• (620 n のみ ） CFG DNS = YES * と指定すると、 DNS サーパーの IP 
アドレスを1バイトずつ指定できます。 

Jetdirect 構成ページを印刷して、設定を確認してください。ただし、正 
常なオペレーションが確実に行われるように、選択した値が別の値に 
よって自動的に上書きされる場合があります。 

CFG IPX / SPX = 

IPX/SPX メニューにアクセスし、 IPX / SPX プロトコルパラメータを設 
定するかどうかを選択します。 

N 0 (デフオルト）: IPX/SPX メニュー項目にアクセスしません。 
YES : IPX/SPX メニュー項目にアクセスします。 

IPX/SPX メニューでは、ネットワーク上で使用する Frame Type /'ラ 
メータを指定できます。 

■ AUT 0 (デフォルト）は、フレームタイプを自動的に検出し、最 
初に検出したフレームタイプだけを設定します。 

■ Ethernet 力ードの場合、フレームタイプには EN _8023、 EN_lk 
EN _8022、 および EN _ SNAP があります。 

■ 卜ークンリングカードの場合、フレームタイプには、 TFL 8022、 
TFLSNAP があります。 

1クンリングカード用の IPX/SPX メニューでは、 A / efl / l/are Sot/rce 
Routing パラメータを指定することもできます。値として 、 SRC 

RT = AUT 0 (デフォルト）、 OFF、SINGLE R 、 または ALL RT があり 

ます。 
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表 C .1 


HP Jetdirect の従来のコントロールパネルのメニュー (6/6) 


メニュー 項目 

説明 

CFG LINK = 

(10/100 Base - TX プリントサーバーのみ ） HP Jetdirect プリントサー 
バー のネッ トワークリンクを手動で設定するかどうか選択します。 

N 0(デフォルト）：リンク設定のメニュー項目にアクセスしません。 

YES : リンク設定のメニュー項目にアクセスします。 

10/100 Base - TX ネットワークの場合、リンク速度と通信モードがネッ 
トワ—クと一致している必要があります。次のいずれかのリンク設定を 
指定できます。 

AUT 0 ( デフォルト）：プリントサーパーは、ネットワークのリンク速度 
と通信モードに合わせて自分自身を自動的に設定します。設定に失敗 
した場合は 100 T Half が設定されます。 

10 THALF :10 Mbps 、 半二重オペレーション。 

10 TFULL :10 Mbps 、 全二重オペレーション。 

100 TX HALF : 100 Mbps 、 半二重オペレーション。 

100 TX FULL : 100 Mbps 、 全二重オペレーション。 

WEB = 

設定の管理を行うのに、内蔵 Web サーバーで HTTPS (Secure HTTP ) 
による通信のみを使用できるようにするか、それとも HTTP と HTTPS 
の両方とも使用できるようにするかを指定します。 

HTTPS : 暗号化された安全な通信を行うために、 HTTPS によるアクセ 
スのみを許可します。この場合、プリントサーパーはセキュアなサイ 
卜として表示されます。 

HTTP / HTTPS : HTTP と HTTPS によるアクセスのいずれも許可します。 

SECURITY = 

プリントサーバー上の現在のセキュリティ設定を保存するか、それとも 
工場出荷時のデフォルトに戻すかを指定します。 

KEEP (デフォルト）：現在のセキュリティ設定が保持されます。 

RESET : セキュリティ設定は工場出荷時のデフォルトにリセットされ 
ます。 
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グラフィックコントロールパネル 


グラフィックコントロールパネル 
では一般的に、1行あたり18文字、 

そして同時に4行を表示すること 
ができます。そして スクロール する 
ことでさらに多くの行を表示する 
ことができます。 

グラフィックコントロールパネルでは、数値キーパッドとナビゲーシヨン 
ボタンを使用して、 HP Jetdirect のメニュー項目にアクセスします。メ 
ニュー項目とオプションの説明は、 表 C.2 を参照してください。 



表 C .2 HP Jetdirect のグラフィックコントロールパネルのメニュー （1/7) 


メニュー項目 

オプション 

設定の説明 

802.1 1 b 

MODE 

次のいずれかのワイヤレストポロジを選択します。 

■ AD HOC (デフオルト） 

■ INFRASTRUCTURE 


NETWORK NAME 

ネットワーク名 （ SSID ) を指定します。次の中から選 
択してください。 

hpsetup ( デフォルト）：一般的に、最初の設定ではエ 
場出荷時のデフォルトの SSID が使用されます。 

< AUTO >: プリントサーバーで自動的に SSID が検 
出され、まず信号が最も強い SSID ネットワークへ 
と接続および認証を試みます。 

<ネットワーク名の一覧>:プリントサーバーで検出 
された有効な SSID が表示されます。 

< CUSTOM>:CUSTOM NAME メニューを使って力 
スタム SSID を入力します。 


CUSTOM NAME 

32文字以内でカスタムネットワーク名 ( SSID ) を入 
力します。次に新しいカスタム SSID を入力すると、 
既存のカスタム SSID は上書きされます。 
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表 C .2 


HP Jetdirect のグラフィックコントロールパネルのメニュー （2/7) 


メニュー項目 

オプション 

設定の説明 


AUTHENTICATION 

ネットワークの認証方法を次の中から選択してくだ 

さい。 

OPEN SYSTEM : ネットワーク認証は必要ない、つ 
まり使用されません。 

SHARED KEY : ワイヤレスネットワーク上の各デバ 
イスごとに WEP 暗号化キーが必要となります。 
CONFIGURE KEYS メニューを使用して WEP 暗 
号化キーを設定してください 

EAP /802.1 x : Extensible Authentication Protocol 
( EAP ) を、ネットワークで使用される認証サーパー 
に合わせて設定する必要があります 。 CONFIGURE 
EAP メニューを使用して EAP プロトコルを設定 
してください。 EAP /802.1 X 設定オプションでパス 
ワードが必要となる場合があります。このパスワー 
ドは Security メニューを使用して設定できます。 

EAP / PSK : ネットワーク上において、認証サーバーな 
しで Extensible Authentication Protocol ( EAP ) 
が使用されるときには、事前共有キーの設定が必要 
となります。事前共有キーを生成するには 
CONFIGURE PSK メニューを使用します。 


CONFIGURE EAP 

このメニューは、 EAP 認証が選択されている場合に 
使用可能です。使用可能な認証プロトコルは次のとお 
りです。 

■ LEAP 

■ PEAP 

■ EAP - MD 5 

■ EAP-TLS 

■ EAP-TTLS 

ネットワークで必要な場合は、同時に複数のプロトコ 
ルを有効にすることもできます。ただし、有効にされ 
た各プロトコルについてさらに設定が必要となる場 
合があります。 

各認証プロトコルについて、次のオプションを選択す 
ることができます。 

〇 FF (デフォルト）：無効 

ON : 有効 

PEAP や EAP - TLS 、 EAP - TTLS が有効となってい 
る場合には 「 CERT . REQUIRED 」 と表示されるこ 
とがありますが、これはデジタル証明書情報をプリン 
トサーバーにインス!ルしておく必要があること 
を示しています。 
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表 C .2 


HP Jetdirect のグラフィックコントロールパネルのメニュー （3/7) 


メニュー項目 

オプション 

設定の説明 


SECURITY 

このメニューは、 EAP 認証が選択されている場合にの 
み表示されます。次のパラメータを設定してください。 

USER NAME : デバイスのユーザー名を入力します。 
最大64文字までのテキストを入力できます。 

PASSWORD : デバイスのパスワードを入力します。 
最大64文字までのテキストを入力できます。 

DYNAMIC KEYS : この項目は、動的暗号化をサボー 
卜しているワイヤレスプリントサーバーの認証方 
法を選択したときに表示されます。有効なオプシヨ 
ンを選択してください。 

BASIC : 動的 WEP 暗号化がサボートされます。 
ROBUST : 動的 Wi-Fi Protected Access ( WPA ) 
および WEP 暗号化プロトコルがサボートされます。 

EAP / PSK 認証を行うよう設定されている場合、プ 
リントサーバーでは Robust 暗号化 （ WPA 暗号化 
プロトコル）が使用されます。. 

EAP /802.1 X 認証を行うよう設定されている場合 
( LEAP 、 PEAP 、 TLS、TTLS のみ)、プリントサー 
バーはネット ワーク に合わせて Basic 暗号化と 
Robust 暗号化のどちらを使用するようにも設定で 
きます。動的暗号化プロトコルは認証サーバーの管 
理下にあります。また、プロトコルはアクセスボイ 
ントでもサボートされていなければなりません。 


CONFIGURE PSK 

PASS - PHRASE : ネットワークでの EAP 言忍証に使 
用する事前共有キーを生成するのに使用するネッ 
トワークパスフレーズを入力します。 

パスフレーズは、16進で21〜 7 E までの ASCII 文 
字（文字〇〜9、 a 〜 z 、 A 〜 Z 、 および特殊文字 
!、@、#、$、％、へ &、（、）、_、+、=、■、{、}、[、 

]、\、__、<、>、？、__、_、~)を使って8〜63文字 
の範囲で作成する必要があります。 


ENCRYPTION 

このメニューは、〇 pen System 認証や Shared Key 
認証、 EAP - MD 5 認証を選択した場合に表示されま 
す。白分の環境の静的 WEP キーの暗号化レベルを選 
択してください。 

128- BITWEP :104/128 ビット WEP を選択します。 

64- BITWEP :40/64 ビット WEP を選択します。 

NONE :( デフォルト）暗号化が設定されていないこと 
を示します。 

WEP 暗号化キーの設定は CONFIGURE KEYS メ 
ニューを使用して行います。 
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表 C .2 


HP Jetdirect のグラフィックコントロールパネルのメニュー （4/7) 


メニュー項目 

オプション 

設定の説明 


CONFIGURE KEYS 

このメニューは 128 ビット WEP または 64 -bit WEP 

が選択されている場合にのみ表示されます。このメ 
ニューを使用することで、発信キーポジションおよび 
WEP キー値の割り当てを行うことができます。使用 
可能なキーポジションは4つ（キ_1、2、3、 4) あ 
りますが、選択するキーには有効な WEP キー値が割 
り当てられている必要があります。有効な WEP 牛一 
が割り 当てられていない場合、有効なキー値が設定さ 
れている最初のキーが割り当てられます。 

TRANSMIT KEY : 有効な発信キーポジション（キー 

1、2、3、 4) を選択します。 

ENTRY METHOD : WEP キーを入力するフォーマッ 

卜を選択します。 

■ HEX :16 進数 （0-9、 a - f または A - F ) を使っ 
て値を入力します。 

■ ALPHANUMERIC : 使用可能な ASCII 英数字 
(0-9、 a - z 、 A - Z ) を使って値を入力します。 

KEY 1 から KEY 4 まで：各キーポジションに対して 

有効な WEP キー値を入力します。 

■ 16進数で入力する場合は、10桁 （40/64 ビット 
暗号化の場合）あるいは26桁 （104/128 ビッ 
卜暗号化の場合）の数を入力する必要がありま 
す。16進数の場合は、大文字小文字の区別は 
ありません。 

■ 英数字で入力する場合は、5文字 （40/64 ビッ 
卜暗号化の場合）あるいは13文字 (104/128 
ビット暗号化の場合）を入力する必要がありま 
す。英数字で入力する場合は大文字小文字が区 
別されます。 


RESET 802.1 1 b 

YES : プリントサーパー上の802.1 1 b ワイヤレス設 
定パラメータを工場出荷時の値にリセ ッ トするよ 
う選択します。他のネットワークプロトコルのパラ 
メータ値はリセ ッ トされません。 

リセットされた値を表示するには、いったん終了し 
てもう一度コントロールパネルメニューを表示す 
る必要があります。 

N 0 (デフォルト）： 802.1 1 b ワイヤレスパラメータ 
はリセットされません。 

TCP/IP 

ENABLE 

〇 N : TCP / IP プロトコルを有効にします。 

〇 FF : TCP / IP プロトコルを無効にします。 


HOST NAME 

デバイスを識別するのに使用される英数字の文字列 
で、最大32文字です。この名前は 、 HP Jetdirect 設 
定ページに表示されます。デフォルトのホスト名は 
NPIxxxxxx で、 xxxxxx の部分は LAN ハードウエア 
( MAC ) アドレスの最後の6桁です。 
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HP Jetdirect のグラフィックコントロールパネルのメニュー （5/7) 


メニュー 項目 

オプション 

設定の説明 


CONFIG METHOD 

Jetdirect プリントサーバーで TCP/IP パラメータを 

設定する方法を指定します。 

• BOOTP:BootP (Bootstrap Protocol ) を使用し 
て、 BootP サーパーから自動的に設定します。 

• DHCP:DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol ) を使用して、 DHCP サーバーから自動 
的に設定します。こちらを選択した場合で DHCP 
リースが割り当てられていれば、 DHCP 
RELEASE および DHCP RENEW メニューを 
使って DHCP リースオプションを設定できます。 

• AUTOIP : 自動リンクローカル IP アドレッシング 
を使用します。169.254 . x.x の形式のアドレスが 
自動的に割り当てられます。 

• MANUAL:MANUAL SETTINGS メニューを使 
用して TCP/IP パラメータを設定します。 


DHCP RELEASE 

このメニューは、 CONFIG METHOD が DHCP に 

設定されており、かつプリントサーバーに対して 
DHCP リースが割り当てられている場合に表示され 
ます。 

• N 0 (デフオルト）：現在の DHCP リースが保存さ 
れます。 

• YES : 現在の DHCP リースは、リースされている 
IP アドレスとともに解放されます。 


DHCP RENEW 

このメニューは、 CONFIG METHOD が DHCP に 

設定されており、かつプリントサーバーに対して 
DHCP リースが割り当てられている場合に表示され 
ます。 

• N 0(デフオルト）：プリントサーパーから DHCP 
リースの延長を求めるリクエストは行いません。 

• YES : プリントサーバーから現在の DHCP リー 
スの延長を求めるリクエストを行います。 
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HP Jetdirect のグラフィックコントロールパネルのメニュー （6/7) 


メニュー項目 

オプション 

設定の説明 


MANUAL SETTINGS 

(CONFIG METHOD が MANUAL に設定されている 
場合にのみ使用可能）プリンタのコントロールパネル 
から直接パラメータを設定します。 

• IP ADDRESS n . n . n . n : プリンタの固有の IP アド 

レスで、 n は〇〜255の値です。 

• SUBNETMASKm . m . m . m : プリンタのサブネッ 
トマスクで、 m は〇〜255の値です。 

• SYSLOG SERVER n . n . n . n : syslog メッセージ 
を受信し、記録する syslog サーバーの IP アド 
レス。 

• DEFAULT GATEWAY n . n . n . n : 他のネットワー 

クとの通信に使用するゲートウエイまたはルータ 
の IP アドレス。 

• IDLE TIMEOUT : この時間間隔（秒）が経過する 
と、アイドル状態にある TCP 印刷データ接続が 
閉じます（デフオルトは270秒で、0を指定する 
とタイムアウトは無効になります）。 


DNS SERVER 

(620 n のみ） DNS サーバーの IP アドレスを指定し 
ます。 

IPX/SPX 

ENABLE 

ON : IPX / SPX プロトコルを有効にします。 

OFF : IPX / SPX プロトコルを無効にします。 


FRAME TYPE 

ネットワークのフレームタイプの設定を選択します。 
AUTO (デフオルト）：フレームタイプを自動的に検 
出し、最初に検出したフレームタイプだけを設定し 
ます。 

EN _8023、 ENJI , EN _8022、 EN _ SNAP:Ethernet 

ネットワークのフレームタイプを選択します。 

TR _8022、 TR _ SNAP : 1 -- クンリングネットワー 
クのフレーム タイプを選択します。 


SOURCE ROUTING 

( 卜ークン リングのみ） NetWare のソースルーティ 

ングパラメータを指定します。 

AUTO (デフオルト）：ネットワークに必要なソース 
ルーティングが自動的に検知されます。 

〇 FF : すべてのバケットがソースルーティングなしで 
送信され、同じリングからのパケットだけが受信さ 
れます。 

ALL ROUTES および SINGLE ROUTES : すべての 
バケットが、ソースルーティングを使用して送信さ 
れます（ブロードキヤスト、およびルートが不明な 
場合） 

ATALK 

ENABLE 

( Ethernet/Fast Ethernet のみ) 

〇 N : AppleTalk プロトコルを有効にします。 
OFF : AppleTalk プロトコルを無効にします。 
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HP Jetdirect のグラフィックコントロールパネルのメニュー （7/7) 


メニュー項目 

オプション 

設定の説明 

DLC/LLC 

ENABLE 

ON : DLC / LLC プロトコルを有効にします。 

〇 FF : DLC / LLC プロトコルを無効にします。 

SECURE 

WEB 


設定の管理を行うのに、内蔵 Web サーパーで 
HTTPS (Secure HTTP ) による通信のみを使用でき 
るようにするか、それとも HTTP と HTTPS の両方 
とも使用できるようにするかを指定します。 

HTTPS REQUIRED : 暗号化された安全な通信を行 
うために、 HTTPS によるアクセスのみを許可しま 
す。この場合、プリントサーバーはセキュアなサイ 
卜として表示されます。 

HTTPS OPTIONAL:HTTP と HTTPS によるアクセ 

スのいずれも許可します。 

RESET 

SECURITY 


プリントサーバー上の現在のセキュリティ設定を保 
存するか、それとも工場出荷時のデフォルトに戻すか 
を指定します。 

N 0 (デフォルト）：現在のセキュリティ設定が保持さ 
れます。 

YES : セキュリティ設定は工場出荷時のデフォルトに 
リセットされます。 

LINK 

SPEED 


(10/100 Base - TX プリントサーバーのみ）ネット 
ワークのリンク速度と 10/100 TX プリントサーバー 
の通信モードを選択します。 通信を正しく行うために 
は、 Jetdirect の設定がネットワークと一致している 
必要があります。 

AUTO : (デフォルト）プリントサーパーは、ネット 
ワークのリンク速度と通信モードに合わせて自分 
自身を自動的に設定します。設定に失敗した場合は 
100 TX HALF に設定されます。 

10 THALF :1 OMbps 、 半二重オペレーション。 

10 T FULL 10 Mbps . 全二重オペレーション。 

100 TX HALF : 100 Mbps 、 半二重オペレーション。 
100 TX FULL : 100 Mbps 、 全二重オペレーション。 
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D 


OpenSSL に関する規定 


OpenSSL ライセンス 

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. 無断転載禁止。 

次の条件が満たされている場合、ソース形式およびバイナリ形式の両方について、変更の有無に関 
わらず再配布および使用が認められます。 

1. ソースコードを再配布する場合、上記の著作権表示、この条件のリスト、そしてそれに続く免 
責条項もそれに含める必要があります。 

2. バイナリ形式で再配布する場合、.上記の著作権表示、この条件のリスト、そしてそれに続く免責 
条項を、文書あるいはその他の媒体に添付しなければなりません。 

3. このソフトウヱアの機能や使用について言及した広告には次の一文を表記する必要があります。 

「この製品には、 OpenSSL Toolkit で使用するよう OpenSSL Project によって開発されたソフト 
ウェアが含まれています。 （http://www.openssl.org/)」 


4. 事前の書面による許可なく、このソフトウェアから派生した製品の保証または宣伝目的で 
「OpenSSL Toolkit」 および 「OpenSSL Project」 という名称を使用してはなりません。書面によ 
る許可を申請する場合は openssl-core@openssl.org まで問い合わせてください。 

5. OpenSSL Project による書面の許可なく、このソフトウェアから派生した製品に 「OpenSSL」 
という名前を付けてはならず、製品名の一部に 「OpenSSL」 が使われていてもなりません。 

6. どのような形式で再配布するにせよ、次の一文を必ず含める必要があります。 

「この製品には、 OpenSSL Toolkit で使用するよう OpenSSL Project によって開発されたソフト 
ウェアが含まれています。 （http://www.openssl.org/)」 

このソフトウェアは OpenSSL Project によって「現状のまま」で提供されるものであり、明示お 
よび黙示のいかんを問わず、一切の保証（商品性や特定の目的に対する適合性を含むがこれらに限 
定されない）はいたしません。いかなる場合であれ、 OpenSSL Project およびその協力者は、本 
ソフトウェアの使用に関して生じる（契約上の、あるいはそうではない）責任問題や無過失責任、 
不法行為（過失の場合もそうでない場合も含む）について、たとえその種の問題が発生する可能性 
があることについて知らされていた場合でも、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰 
的損害、あるいは派生的損害（代替製品またはサービスの確保、使用権、データおよび利益の損失、 
および業務の中断を含むがこれに限定されない）に対して一切責任を負いません。 


この製品には、 Eric Young 氏 (eay@cryptsoft.com) によつて作成された暗号化ソフトウェアが含 
まれています。この製品には、 Tim Hudson 氏 (tjh@cryptsoft.com) によって作成されたソフト 
ウェアが含まれています。 


JAWW 


285 




オリジナルの SSLeay ライセンス 


Copyright © 1995 -1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). 無断転載禁止。 


このパッケージは 、 Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) が作成した SSL インプリメンテーションで 
す。このインプリメンテーションは Netscape の SSL に準拠するよう作成されました。 

このライブラリは、次の条件を満たすかぎり、商用、非商用のいかんにかかわらず無償で提供され 
ます。次の条件は、このディストリビューション内のすべてのコードに適用されます。つまり SSL 
コードだけでなく、 RC 4 や RSA 、 lhash 、 DES などのコードにも適用されます。本ディストリ 
ビューションに含まれている SSL のドキュメントには 、 Tim Hudson 氏 （ tjh @ cryptsoft . com ) が 
著作権を有する部分を除いて同じ著作権条項が適用されます。 

著作権は Eric Young にあり、したがってコード内の著作権表示を削除することはできません。 

本パッケージを製品において使用する場合、使用したライブラリの一部の著作権が Eric Young に 
帰属することを明記する必要があります。 

この記述は、プログラム起動時に表示されるテキストメッセージの形、あるいはパッケージに付 
属する（オンラインあるいはテキスト形式の）ドキュメントに記述する形をとることができます。 

次の条件が満たされている場合、ソース形式およびバイナリ形式の両方について、変更の有無に関 
わらず再配布および使用が認められます。 

1. ソースコードを再配布する場合、著作権表示、この条件のリスト、そしてそれに続く免責条項 
もそれに含める必要があります。 

2. バイナリ形式で再配布する場合 v 上記の著作権表示、この条件のリスト、そしてそれに続く免責 
条項を、文書あるいはその他の媒体に添付しなければなりません。 

3. このソフトウヱアの機能や使用について言及した広告には次の一文を表記する必要があります。 

「この製品には 、 Eric Young 氏 ( eay @ cryptsoft . com ) によって作成された暗号化ソフトウェアが 
含まれています。」 

このライブラリのルーチンの使用目的が暗号化と関係ない場合は、単語「暗号化 （ cryptographic )」 
は省略することができます。 

4. apps ディレクトリ （ アプリケーションコード）内にある Windows 用のコード（およびその派 
生物）を使用する場合は、次の一文を記載する必要があります。 

「この製品には 、 Tim Hudson 氏 ( tjh @ cryptsoft . com ) によって作成されたソフトウェアが含まれ 
ています。」 

このソフトウェアは Eric Young によって「現状のまま」で提供されるものであり、明示および黙 
示のいかんを問わず、一切の保証（商品性や特定の目的に対する適合性を含むがこれらに限定され 
ない）はいたしません。いかなる場合であれ、作者およびその協力者は、本ソフトウェアの使用に 
関して生じる（契約上の、あるいはそうではない）責任問題や無過失責任、不法行為（過失の場合 
もそうでない場合も含む）について、たとえその種の問題が発生する可能性があることについて知 
らされていた場合でも、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、あるいは派生 
的損害（代替製品またはサービスの確保、使用権、データおよび利益の損失、および業務の中断を 
含むがこれに限定されない）に対して一切責任を負いません。 


一般向けに配布されているバージョンおよびその派生物のライセンスおよび配布条項は変更でき 
ません。つまり、このコードをただコピーしてそれに他の配布ライセンス （GNU Public Licence 
を含む）を適用することはできません。 
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